A Hamilton Thompson Engleză Lacăt A Hamilton Thompson NU ENGLEZA castel O prezentare a dezvoltării sale ca structură militară A Hamilton Thompson ^Engleză Șamok Arhitectura defensivă medievală Moscova intrpolygrpf UDC ( ) BBK ( Vel) T Decorarea artistului IN ABSENTA Ozerova Thompson A Hamilton T Castelul englezesc Arhitectura defensivă medievală / Per din engleza A L Andreeva - M : CJSC Tsentrpoligraf, - p ISBN - - - - Pe baza surselor documentare originale, A Hamilton Thompson analizează dezvoltarea principiilor generale ale arhitecturii fortificațiilor în Marea Britanie în Evul Mediu Având în vedere evoluția artei fortificației, autorul descrie în detaliu structurile defensive ale Marii Britanii în diferite etape ale istoriei: fortificații timpurii din pământ și din lemn, un castel normand cu turnul său principal - un donjon, apoi cetăți cu locuințe în interiorul cetății zidul care a apărut Și, în sfârșit, urmărește trecerea treptată de la construcția de fortărețe la construcția de conace fortificate Cartea este prevăzută cu material ilustrativ, care include planuri, diagrame, fotografii și desene excelente UDC ( ) BBK ( Vel) ISBN - - - - © Traducere, Centerpoligraph CJSC, © Art design, CJSC „Tsentrpoligraf”, Engleză Șamok Arhitectura defensivă medievală CUVÂNT ÎNAINTE Pe lângă cartea lui J Clark „Monumente ale arhitecturii militare din Evul Mediu”, o parte semnificativă din care este o serie de monografii care descriu castele individuale, lucrarea genială a lui Alfred Harvey, care descrie construcția de cetăți, mai multe monografii separate au fost publicate, care sunt o lucrare colectivă a diferitelor societăți arheologice, care sunt importante pentru cercetători Printre acestea, în primul rând, este necesar să se evidențieze studiile de arhitectură a fortificațiilor, sub autoritatea lui W St John Hope, care includ lucrări ale lui J Bilson dedicate Castelului Gilling, precum și articole ale lui Harold Sands despre Bodiam castele și Turnul Londrei Peru Cadwallader Bates deține o carte neterminată „Northumberland Frontier Works”, care descrie cetățile Warkworth (Warkworth) și Bamburgh (Bamburgh), precum și o serie de castele și puncte fortificate mai puțin semnificative, care merită să-și ocupe locul cuvenit printre lucrări clasice pe acest subiect În carte, care este oferită atenției cititorului, se încearcă analizarea dezvoltării principiilor generale ale arhitecturii fortificațiilor în Evul Mediu Totodată, se acordă o atenție deosebită descrierii acelor cetăți în care, în opinia autorului, aceste principii sunt demonstrate cel mai clar Pentru a oferi cititorului o idee despre evoluția generală a artei fortificației, o descriere generală a fortificației A HAMILTON THOMPSON structurile defensive din Marea Britanie în primele etape ale istoriei, iar al doilea capitol discută în detaliu impactul asupra dezvoltării fortificațiilor defensive pe termen lung în timpul luptei armate dintre sași și danezi În continuare, autorul face cunoștință cu cititorul cu fortificațiile normande timpurii din pământ și din lemn, explică necesitatea unei tranziții la construcția de fortificații din piatră, cauzată de dezvoltarea tacticilor de asediu și a armelor de asediu (care sunt și ele analizate pe scurt în această carte) Următoarea este o descriere detaliată a castelului normand cu turnul său principal - donjonul Cetățile cu locuințe situate în interiorul gardului cetății apărute la sfârșitul secolului al XII-lea și dezvoltate în continuare în secolul al XIII-lea au fost, parcă, o etapă de tranziție către cetățile din perioada domniei regelui Eduard I, care este cel mai înalt nivel de pricepere în ceea ce priveşte planificarea fortificaţiilor În cele din urmă, ultimele două capitole ale cărții tratează trecerea treptată de la construirea de fortărețe la construirea de conace fortificate, care a devenit inevitabil odată cu folosirea activă a armelor de foc în zorii Renașterii După cum știți, castelul este o structură organică integrală a arhitecturii militare În același timp, la descrierea castelelor, se vor face descrieri separate ale orașelor înconjurate de ziduri fortificate, care sunt, parcă, castele separate pentru comunități întregi de oameni Capitolul , care vorbește despre astfel de orașe, discută pe scurt planul lor general și caracteristicile organizării apărării unor astfel de obiecte Cu toate acestea, vorbind despre oraș ca un castel pentru a proteja un grup mare de oameni, nu trebuie uitat că inițial cetățile în sine au fost create ca punct fortificat doar pentru proprietarii lor Acest scop inițial este încă subiectul celor mai aprinse discuții La urma urmei, celebra teorie a lui Clarke conform căreia castelul cuceririi normande este ceea ce se numește de obicei un burg în Cronica anglo-saxonă a fost universal acceptată ca o dogmă de netăgăduit în urmă cu - de ani în cercurile academice opt CASTELUL ENGLEZ nyh, studiind istoria arhitecturii militare Și acum această teorie, deși acceptată oarecum în grabă, nu este atât de ușor de scuturat Dar cercetările scrupuloase și detaliate ale doamnei Armitage, care sunt demne de admirația fiecărui om de știință, au zguduit semnificativ bazele pe care s-a construit ipoteza Clarke Și datorită lui Nilsson, Round, St John Hope și altor oameni de știință și descoperirile lor, o nouă teorie uimitoare a fost în sfârșit formulată Autorul acestei cărți a dedicat mult timp studiului surselor documentare originale despre istoria militară a sașilor și normanzilor El este convins că toate aceste documente confirmă pe deplin și în totalitate punctele de vedere expuse în studiile efectuate recent de istoricii de mai sus În același timp, există încă unele dificultăți în clasificarea lucrărilor de pământ ale fortificațiilor timpurii Și faptul că teoria lui Clarke s-a dovedit a fi insuportabilă este un avertisment împotriva acceptării imprudente și ușoare a concluziilor anterioare, când excepțiile erau adesea declarate reguli La începutul cărții conține o descriere a metodelor de război adoptate în Roma antică Descrie pe scurt cele două asedii pe care Cezar le-a condus împreună cu generalii săi În legătură cu evenimentele ulterioare, cu greu este necesar să se afirme încă o dată că metodele de construcție militară din Evul Mediu s-au bazat în primul rând pe experiența istorică a Romei Antice și a Bizanțului În special, savanții care studiază asediul cetăților de către Filip-August ar trebui să țină mereu în minte în acest sens atât Ammiana, cât și faptele lui Iulian Apostatul De asemenea, nu trebuie acordată prea multă atenție, în primul rând, importanței legăturilor dintre campaniile popoarelor din nord, care au atacat în mod regulat teritoriul Angliei și Franței moderne, și metodelor tradiționale de conducere a asediilor în Imperiul Roman de Răsărit , moștenit de la romani Și în al doilea rând, despre influența cruciadelor asupra dezvoltării artei de a construi fortificații în Evul Mediu Starea ingineriei militare în Evul Mediu nouă A HAMILTON THOMPSON kovya, desigur, depindea în mare măsură de metodele de conducere a asediului În timp ce această artă a atins cel mai înalt grad de perfecțiune în Orient, ea nu a reușit să atingă aceste înălțimi în Occident Dar dezvoltarea ingineriei militare în Anglia de pe vremea cuceririi normande până la utilizarea masivă a armelor de foc a dus la crearea unui sistem de apărare în care Europa de Vest a lăsat mult în urmă alte centre de civilizație mai vechi Trebuie remarcat faptul că, în ciuda faptului că arhitectura castelelor și a fortificațiilor orașului face parte în mod natural din dezvoltarea generală a artei gotice, legile dezvoltării acesteia nu sunt direct legate de principiile construcției, care, în special, sunt supuse la construirea de catedrale medievale clasice Bolți cu nervuri, muluri gotice, ferestre ajurate - toate aceste detalii pot fi folosite pentru a determina momentul creării elementelor individuale ale ansamblului cetății, la fel ca epoca unei biserici vechi Dar ele ocupă doar zone minore în structura generală, unde era mult mai important să existe ziduri puternice, impenetrabile În cazuri rare, constructorii de cetăți au acordat prea multă atenție anumitor detalii minore ale proiectului de construcție Decorațiile de aici sunt simple și puține și sunt folosite doar în măsura în care dau armonia generală a structurii masive a cetății Mai avem multă muncă de făcut în studierea obiectelor de construcție militară și reconstituirea istoriei lor Până la finalizare, este imposibil să se pregătească o carte de referință generală pe acest subiect Cu toate acestea, există speranța că cărțile individuale pot servi ca un fel de indicator al ceea ce sa făcut deja în acest domeniu Lista literaturii care a fost folosită la scrierea acestei cărți include o serie de monografii și articole dedicate descrierii cetăților individuale Multe dintre ele au apărut ca urmare a activităților diferitelor societăți arheologice Valoarea lor este foarte inegală Cu toate acestea, luate Yu CASTELUL ENGLEZ luate împreună, ele ne permit să ne aprofundăm cunoștințele despre istoria și arhitectura obiectelor pe care le descriu Autorul dorește să-și exprime recunoștința pentru ajutorul acordat în lucrarea cărții, în primul rând soției sale Fără participarea ei constantă la pregătirea acestei lucrări, în special la pregătirea diagramelor și planurilor, care sunt prezentate pe paginile sale ca ilustrații, această lucrare cu greu ar fi putut fi scrisă Editorul acestei serii, Francis Bond, l-a susținut cu amabilitate pe autor pe parcursul scrierii cărții, citind materialul finit, făcând sugestii atât în domeniul conținutului general, cât și al ilustrațiilor Separat, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au fost de acord să furnizeze fotografii: Jesse Lloyd, Reverend J Bailey, Reverend G Saunders, Harold Baker, F Bond, J Gibson, G Gillham și alții Redactorii Revistei de Arheologie și-au dat permisiunea de a folosi diverse scheme și planuri din colecția Institutului de Arheologie Adrian Allcroft și Macmillan au permis reproducerea a trei ilustrații din cartea lui Allcroft The Earthworks of England Ducele de Beaufort a acceptat cu amabilitate să folosească planul general al cetății Chepstow, preluat de la unul dintre ghiduri Camille Enlart și Augusta Picard au permis să folosească în carte planul cetății Chateau Gaillard din ghidul întocmit de domnul Enlart Exact aceeași permisiune de a folosi ilustrațiile pentru cartea Dr Bruce „The Roman Wall” a fost obținută de la R Blair Editorul revistei Yorkshire Archaeological Journal pentru planul pentru Castelul Sandal și domnul W Watkins, Jr pentru furnizarea planului pentru Castelul Lincoln, sunt de asemenea de lăudat Autorul îi exprimă o recunoștință deosebită domnului Godfrey Clark pentru că i-a pus la dispoziția autorului planuri, diagrame și desene neprețuite din colecția tatălui său Autorul își exprimă regretul că nu are ocazia pe aceste pagini să mulțumească separat tuturor celor care l-au ajutat cu materiale pe toată durata lucrului la această carte Capitolul FORTIFICAȚII TIMPURII PĂMÂNTULUI ȘI CEȚĂȚI ROMÂNE Istoria fortificațiilor militare din Anglia începe cu puncte fortificate, care, cu prețul unei forțe mari de muncă, au fost ridicate de vechii locuitori ai Marii Britanii din pământ Pozițiile defensive erau înconjurate de un metereze de pământ și un șanț adânc Timpul aproximativ al construcției acestor structuri poate fi determinat doar în cursul săpăturilor și mai sunt multe de făcut în această direcție Cu toate acestea, chiar și acum se poate susține că numărul unor astfel de monumente de arhitectură, a căror vechime depășește în mod clar perioada stăpânirii romane, este foarte semnificativ Dintre acest număr, multe situri sunt cele mai izbitoare exemple de structuri fortificate construite pe teren înalt Este posibil ca acestea să fi fost ridicate în epoca neolitică, cu aproximativ două mii de ani înaintea erei noastre Dar datele aproximative ale construcției lor ne interesează acum mai puțin decât principiile construcției lor Structurile fortificate ale locuitorilor Marii Britanii din perioada preromană pot fi împărțite aproximativ în două clase Prima grupă le cuprinde pe cele care au fost ridicate pe cote, pe vârfurile și marginile dealurilor, înconjurate pe toate părțile de versanți abrupti Astfel, a rămas să întărească doar o latură a unei astfel de structuri cu mâinile umane A doua clasă include ceea ce este acceptat CASTELUL ENGLEZ numite „forturi de contur” Aceasta însemna că oamenii alegeau vârful unuia dintre dealuri, unde era așezat tabăra, care era înconjurată în jurul perimetrului de șiruri de tranșee care repeta terenul În ambele cazuri, o protecție suplimentară pentru populație era asigurată de un metereze de pământ, al cărui material pentru construcția a fost pământul extras din pământ la ruperea șanțurilor din jurul castrului Un meterez de pământ și un șanț, ridicate pe marginea unei bucăți de pământ între dealul pe care se afla castrul sau satul, și câmpia de dedesubt, au transformat acest deal într-o structură defensivă În prezent, trei astfel de fortificații sunt larg cunoscute, dintre care una este situată la est și două pe malul de vest al râului care curge în Valea Avon în zona Clifton Ei au necesitat nu mai puțină forță de muncă pentru a construi decât marile fortărețe conturate din care au supraviețuit numeroase exemple în Somerset, Wiltshire, Dorset și în alte regiuni calcaroase În aceste cazuri, întregul teritoriu, sau cel puțin o parte semnificativă a acestuia, a fost înconjurat de un șanț În unele zone, pantele cotei erau atât de abrupte încât necesitatea construirii unui metereze și a unui șanț practic a dispărut Uneori, ca și în cazul fortificației de la Cissbury din zona Worthing, este suficientă construcția doar a unui metereze sau doar a unui șanț În plus, cu cât terenul este mai denivelat și mai abrupt, cu atât a fost nevoie de mai puțină muncă suplimentară pentru echiparea șanțurilor Aceste fortificații sunt adesea spații închise, în unele cazuri destul de mari ca suprafață, înconjurate de o linie dublă sau chiar triplă de linii defensive În cele mai multe cazuri, așa cum este cazul, în special în Sissbury, meterezul din jurul taberei este dublu, iar pe exteriorul șanțului Vezi: Planul în Allcroft Opera de artă a Angliei P După o schemă similară, a fost construită fortificația Bury Diches din Shropshire, între Clan și Castelul Episcopului A HAMILTON THOMPSON Castelul Fecioarei soții un contrascarp impresionant, sau pur și simplu parapet În fortificația din Poundbury, situată pe terenul înalt la vest de Dorchester, pe latura de est și de sud există un singur meterez și un șanț, în timp ce la vest meterezul este dublu Din nord, unde panta dealului atârnă aproape perpendicular peste orașul Frome, nu există deloc fortificații suplimentare Maiestuosul castel Maiden, care ocupă o poziție dominantă pe un deal separat de de metri înălțime, la sud de Dorchester, are un aspect izbitor de complex Partea centrală are formă ovală Este înconjurat de mai multe rânduri de metereze și șanțuri, de la trei pe latura de nord până la opt pe latura intrării de vest Aceste structuri fortificate din perioada timpurie sunt, parcă, o introducere în narațiunea noastră, așa că autorul ar dori să atragă atenția cititorului doar asupra unora dintre principalele lor trăsături Ca și în cazul unui oraș medieval, aici vorbim de o structură pur defensivă Ei au servit drept fortărețe pentru reprezentanții popoarelor care dețineau doar arme extrem de primitive și imperfecte Locuitorii lor aveau nevoie de un adăpost sigur pentru ei și pentru efectivele lor în caz de atac Toate aparțin perioadei în care desfășurarea operațiunilor de asediu nu era încă posibilă Să pună mâna pe astfel de fortificații, decisiv CASTELUL ENGLEZ asalt și încăierare cu garnizoana folosind arme personale Astfel, fiabilitatea structurii depindea de cât de complexă era rețeaua de fortificații defensive exterioare Inamicul nu putea conta pe depășirea pe rând a meterezelor din jurul cetății Intrările în cetate dinspre est și vest (fig la p ) au fost ascunse cu grijă în spatele unor metereze suprapuse, ceea ce a făcut dificilă determinarea amplasării acestora chiar și de la o distanță apropiată Prin urmare, fără un ghid familiarizat cu planul fortificațiilor, atacatorii au căzut aproape inevitabil în saci, unde au fost trase cu proiectile de numeroși apărători care se adăpostiseră în spatele meterezelor Abruptul puțurilor în sine a fost un mijloc de apărare destul de eficient În cetatea Castelului Maidn, înălțimea marilor metereze din partea de nord era de metri sau mai mult Înălțimea meterezului exterior al cetății Vechi Sa-rum (fig la p ) este de aproximativ de metri deasupra nivelului șanțului În multe cazuri, dacă nu întotdeauna, meterezul interior a fost întărit suplimentar cu o palisadă de lemn Între stâlpii verticali din care a constat, precum și în jurul lor, s-a construit un gard din plante spinoase O platformă plată, sau bermă, care uneori putea fi lăsată în spatele parapetului meterezei în cazurile în care în cetate exista mai mult de un metereze și un șanț, era un detaliu important al sistemului de apărare al fortificațiilor antice Aici era de obicei echipată o fortificație avansată, oferind posibilitatea utilizării celei mai eficiente a armelor de aruncare Uneori, în partea superioară, pe unul dintre arborii exteriori (sau pe mai multe deodată), era pregătită special o zonă plană largă, care a fost folosită și mai eficient în aceleași scopuri, deoarece ambele În prezent, se fac săpături pentru structurile defensive ale cetății Vechi Sarum, în cadrul cărora s-au făcut clarificări la planul castelului medieval, aflat pe locul unei structuri fortificate mai vechi cincisprezece A HAMILTON THOMPSON picioarele Planul Castelului Fecioarei a permis o mai mare libertate de manevră Parapetul, sau contrascarpul, al șanțului exterior poate fi, de asemenea, protejat de o palisadă În unele cazuri, țărușii ascuțiți sau pietrele erau atașați de fundul șanțului Toate aceste măsuri au avut ca scop întărirea pe cât posibil a gardului cetății Dar, pe lângă aceasta, a fost necesar să se ia măsuri pentru a proteja intrarea în așezarea propriu-zisă De obicei existau mai multe astfel de intrări și erau echipate în interiorul perimetrului meterezei defensive De exemplu, în cazul Castelului Maiden, calea în sine prin sistemul numeroaselor metereze și șanțuri defensive a fost un labirint destul de complex Fiecare pas de-a lungul acestui drum dificil era protejat de metereze defensive; erau șapte sau opt locuri pe parcurs unde orice greșeală putea fi fatală Pe unul dintre tronsoanele traseului, amplasarea fortificațiilor garanta înfrângerea completă a detașamentului inamic, care ar fi îndrăznit să atace cetatea Intrarea de est în cetate era atât de bine protejată de meterezele transversale, încât era foarte greu de găsit Cu toate acestea, cazurile în care s-a acordat o asemenea atenție sporită întăririi apărării intrării în cetate sunt destul de rare În cetatea Old Sa-rum, poarta de vest este încununată cu o structură defensivă exterioară ' Drum de după război către Winchester V Planul cetatii Vechi Sarum A HAMILTON THOMPSON formă semicirculară Pe ambele părți este conectat la un pasaj construit pe arborele exterior Pe latura de est, poteca din interiorul cetatii duce printr-un pasaj ingust Totodată, traseul este așezat în așa fel încât să fie controlat din parapetul șanțului exterior și structura defensivă de pe poartă și să fie situat în unghi drept față de trecerea prin meterezul defensiv Cea mai obișnuită modalitate de a fortifica intrarea în cetate era construirea unei căi spre interior în diagonală, de obicei de la dreapta la stânga prin meterezele defensive Astfel, fiecare puț a blocat sectorul de apărare al celui vecin În vârful traseului au fost construite platforme defensive care, în caz de pericol, erau ocupate de apărători Partea dreaptă a soldaților inamici, neprotejată de un scut, a devenit vulnerabilă la armele apărătorilor În plus, a fost posibilă întărirea semnificativă a apărării intrării în sine Pentru a face acest lucru, meterezele defensive de pe ambele părți au trebuit să fie oarecum îndoite în interiorul teritoriului cetății Această metodă a fost folosită destul de des în trecut Forma fortificațiilor externe suplimentare ar putea fi foarte diversă În cazul cetății din Old Sarum, acestea au fost realizate în două moduri: sub forma unei ramuri exterioare sub formă de corn în fața pasajului, sau sub forma unui proces în formă de pinten situat în unghi drept până la poarta cetăţii În același timp, în ambele cazuri, constructorii au încercat să evite repetările standard și liniile drepte Când posturile de apărare exterioare trebuiau construite sub formă de linie dreaptă, pe de o parte erau protejate de fortificații suplimentare situate în unghi drept față de meterezul defensiv De exemplu, la Castelul Blackbury, una dintre cele mai vechi fortificații din South Devon, intrarea principală era în linie dreaptă Totuși, pe ambele părți era străjuită de fortificații suplimentare de formă triunghiulară Ei datorează această formă Acest lucru se vede foarte clar în exemplul lui Bury-Diches (fig la p ) Acolo, poteca către cetate dinspre sud-vest merge în diagonală După același sistem, a fost organizată apărarea cetății Caer-Karadok, situată între orașele Klan și Naithon, din partea de vest optsprezece CASTELUL ENGLEZ Bury Diches amenajarea extrem de originală a meterezelor defensive și forma alungită a șanțului principal defensiv (fig la p ) La intrarea în cetate, puțul principal de apărare avea ramuri spre exterior Partea superioară a puțului era o zonă plată destul de largă Spațiul gol rezultat ar putea fi folosit ca cazarmă pentru soldații de gardă Și în cazul unui asalt, era posibil să se închidă detașamentele inamicului atacator, care în acest caz s-ar afla într-o situație fără speranță Uneori, barăcile pentru gardă erau echipate și în meterezul propriu-zis sau în posturile exterioare de apărare Pe ambele părți ale porții principale, meterezul defensiv avea adesea o înălțime ceva mai mare decât în alte zone Există cel puțin un caz cunoscut în care poarta principală a fost camuflata Acest lucru a fost realizat prin faptul că puțul a fost ridicat pe ambele părți, iar intrarea în cetate în sine a fost echipată pe un alt loc Dacă inamicul decidea să atace în această zonă, nu putea nouăsprezece A HAMILTON THOMPSON Castelul Blackbury pentru a găsi poarta principală În plus, echipa sa de asalt risca să cadă într-un sac echipat în mod deliberat aici În ciuda faptului că apărarea în cetățile antice a fost organizată sub influența unei dorințe instinctive de a rezista unui pericol constant, este imposibil să nu admitem că creatorii lor au reușit să anticipeze multe dintre cele mai avansate metode de artă a fortificațiilor medievale Dispunerea concentrică a cetății Caerphilly (fig la p ), oferind ușurință de ieșire și intrare extrem de dificilă; posturi de înaintare care păzesc abordările către cetățile Beaumaris (fig la p ) și Conway; turnuri cu balamale, care au fost un element proeminent al apărării cetății Enik (Alnwick) (vezi incl ), precum și porțile cetății York - toate acestea erau deja douăzeci CASTELUL ENGLEZ folosit de ingineri la începutul Marii Britanii, de a cărei existență autorii structurilor de mai sus, cel mai probabil, habar n-aveau Într-o lungă perioadă de timp, în care arta războiului s-a dezvoltat încet și treptat, roata evoluției a reușit să finalizeze un ciclu complet Lucrările arhitecților de terasamente au fost transformate în structuri din piatră, ceea ce a făcut posibilă economisirea semnificativă a costurilor forței de muncă În timp ce cele mai notabile exemple de fortificații timpurii de pământ au fost forturi construite pe teren înalt, așezările nu au fost întotdeauna situate pe teren deluros și nu au fost întotdeauna apărate de lucrări de pământ În unele zone, pământul dur nu permitea construirea de metereze și șanțuri de pământ Prin urmare, destul de des așezările erau înconjurate de ziduri aspre de piatră În acest caz, nu a fost folosit mortar de ciment; pietrele mari erau pur și simplu montate între ele în funcție de forma suprafeței De obicei, aceste așezări erau mici Erau caracteristici părții de nord a Angliei Un exemplu este ceea ce este cunoscut sub numele de Castelele, situat în Valea Bedburri, la aproximativ până la kilometri vest de Auckland Abbey Zona împrejmuită, amplasată pe un versant mlăștinos, este înconjurată de fragmente informe, ruinele unui zid construit în jurul perimetrului prin „metodă uscată”, care s-a prăbușit, lăsat fără strat exterior Piatra a fost folosită și la construirea de fortificații în jurul unor așezări din zona rurală stâncoasă din Somerset, precum și în jurul așezărilor de pe ambele maluri ale râului Avon din zona Clifton Marea fortăreață din Worlebury, situată deasupra Weston-super-Mare, a fost, de asemenea, împrejmuită de un zid lung masiv de piatră necimentată În unele zone, grosimea Primele castele normande au fost construite în același mod, despre care vom discuta în capitolul următor Worlbury (câmpul umbrit indică grămezi de pietre rămase de pe peretele prăbușit) CASTELUL ENGLEZ na a atins dimensiuni considerabile datorită faptului că mai mulți ziduri au fost ridicate în același timp într-un singur loc, fiecare dintre care se sprijinea pe propriile pietre de susținere Pe latura de est, în fața principalelor structuri defensive, a fost construit un șanț adânc, iar în spatele acestuia a fost construit un alt zid de piatră în stânci Și toate acestea au fost din nou protejate de un sistem de fortificații exterioare de pământ (fig la p ) Cetatea Dole Bury, situată în partea de vest a Mendips, era înconjurată de un zid dublu de blocuri de calcar libere, întinse una peste alta În acest caz, ca și în cetățile galeze din jurul Pen-menmore și Tre'r-Ceiri (Penmaenmcrwr și Tre'rCeiri), condițiile terenului nu au permis construirea unui metereze de pământ, așa că s-au construit în schimb ziduri de piatră Unii oameni de știință încearcă să demonstreze că aceste cetăți preistorice sunt doar adăposturi, care în caz de război erau uneori folosite de locuitorii așezărilor de dedesubt și de familiile acestora Cu toate acestea, este mai probabil ca acestea să fi fost încă habitate permanente pentru unele comunități de oameni, nu mai sunt doar o tabără temporară, ci o așezare permanentă Oamenii au preferat să se stabilească în astfel de locuri din cauza locației lor inexpugnabile Treptat, prin munca minuțioasă a multor generații, au făcut apărarea unor astfel de așezări din ce în ce mai perfectă Nevoia de a avea o protecție constantă pentru ei înșiși, familiile și animalele lor i-a făcut pe vechii locuitori ai Marii Britanii să simtă că au nevoie de protecție constantă Prin urmare, așezările lor erau mai mult ca cetăți Acest lucru este clar mai ales dintr-o comparație a acestora cu așezările situate în zone în care aproape nu existau adăposturi naturale Este clar că în astfel de cazuri oamenii și-au ales casa, și nu un loc pentru un eventual adăpost Fortificațiile din astfel de așezări nu sunt la fel de impresionante ca în cazurile când erau amplasate pe vârfuri de stânci și dealuri Nimic nu le-a ușurat pe oamenii care trebuiau să sape un șanț și să construiască aici un meterez de protecție: la urma urmei, nu existau obstacole naturale pentru un posibil atac, cum ar fi versanții munților Aceste A HAMILTON THOMPSON structurile defensive erau mai puțin inaccesibile și situate mai aproape de locurile de locuire naturală a oamenilor Erau mai ușor de distrus Dar și în aceste cazuri, este evident că toate aceste structuri au fost construite ținând cont de organizarea apărării satului Cuceritorii romani au adus cu ei în Anglia noi metode de construcție militară, precum și tradiția de a construi obiecte de arhitectură folosind piatră prelucrată, fixată cu mortar de ciment Întregul sistem de afaceri militare era cu mult înaintea celui care era la dispoziția triburilor britanice Romanii au dezvoltat cuprinzător arta asediului Au luptat în zone deschise în ordine strictă și după regulile științei militare Atunci când ridicau ziduri în jurul cetăților, ei au ținut cont nu numai de puterea și forța lor, ci și de numărul posibil de garnizoană care le-ar apăra În desfășurarea ostilităților, concentrarea romanilor era o persoană, nu fortificațiile În consecință, lucrările de pământ romane nu sunt la fel de impresionante ca structurile arhitecturale preistorice ale britanicilor antici Un castr sau o așezare romană antică era de obicei înconjurată de un singur șanț de mică adâncime În rare ocazii, în special la granițele de nord ale Marii Britanii romane, unde exista un risc constant de atac al triburilor barbare, tabăra a fost înconjurată de o serie suplimentară de tranșee, dintre care unele erau camuflate cu tufișuri, în timp ce altele erau umplute cu ascuțite pietre sau ţăruşi Castrul roman a fost echipat în grabă La rândul lor, au fost construite un puț, un șanț și un parapet Dar acolo unde tabăra s-a transformat într-o așezare permanentă, în loc de un metereze de pământ, în jurul lui a fost ridicat un zid de piatră Cea mai importantă dovadă a arhitecturii militare romane antice din Marea Britanie, marele zid de frontieră care merge de la râul Tyne până la golful Solway a înlocuit un teren temporar construit acolo mai devreme, înlocuit de-a lungul timpului cu piatră Astăzi este imposibil de înțeles sistemul și succesiunea construcției de fortificații în antichitate CASTELUL ENGLEZ timp Poate că fiecare dintre aceste structuri era o fortăreață independentă În același timp, cetățile romane antice aveau o garnizoană de soldați și erau interconectate prin drumuri strategice Acest lucru se vede foarte clar în exemplul zidului mare deja menționat mai sus Se întinde de la cetatea Wallsend, sau Segedunum (lat ), pe râul Tyne până la Bowness în golful Solway, iar lungimea sa este de aproximativ de kilometri Zidul a fost construit într-o manieră tipică vechilor romani, în care miezul zidului, umplut cu moloz cimentat, era situat între cochiliile exterioare, căptușite cu piatră cioplită Lățimea peretelui este de până la metri, iar înălțimea inițială a fost de până la metri Partea de nord a zidului este protejată de un șanț, care este marcat cu litera a în diagrama de mai jos Dar din moment ce în apropiere, de-a lungul crestei rocilor bazaltice, întinzându-se spre nord, se află cea mai înaltă secțiune a terenului, nu este nevoie de un șanț acolo, prin urmare, în aceste secțiuni, vechii constructori romani au decis să se descurce fără el De-a lungul zidului au fost construite douăzeci și trei de fortărețe, fiecare dintre ele fiind garnizoată de o cohortă de infanterie sau de un detașament de cavalerie Aceste unități aparțineau auxiliarilor și erau ocupate de gali, spanioli, mauri etc Cetățile erau legate între ele printr-un drum asfaltat (c) care trecea de-a lungul laturii de sud a zidului La o distanță de o milă romană una de cealaltă se aflau mici fortărețe de formă pătrată, care erau construite și pe partea de sud a zidului Iar în intervalul dintre cetăți au fost construite două turnuri de veghe Turnurile au fost instalate și pe latura de sud; în timp ce erau aproape aproape de zid Dinspre sud, drumul care ducea de-a lungul zidului era protejat de un metereze de pământ (indicat prin litera g în diagramă) Cu toate acestea, nu se întinde strict paralel cu peretele; în unele locuri se întinde până la o jumătate de milă de ea, trecând prin zonele joase, în timp ce zidul însuși încununează vârfurile unui șir de dealuri de bazalt Dinspre sud, un șanț (d) s-a învecinat cu meterezul, care era despărțit de acesta printr-o platformă plată, sau bermă Mai spre sud, șanțul se transformă în A HAMILTON THOMPSON b Secțiune de zid și metereze roman parapet (e), în spatele căruia începe un alt ax (g) În unele zone șanțul are și un parapet nordic Aceasta este structura aproximativă a fortificațiilor de pământ ale vechilor romani Datele cu privire la data aproximativă a construcției zidului și a structurilor defensive adiacente acestuia sunt foarte contradictorii Din punct de vedere militar, scopul construirii acestei fortificații este evident Nu a fost doar o linie defensivă puternică care a protejat de atacurile triburilor din nord, ci a fost și un avanpost pentru operațiuni ofensive Fiecare dintre cetăți, inclusiv cele situate la o distanță de o milă una de alta, printre altele, are o poartă nordică Două drumuri din epoca romană duc spre zid dinspre sud, traversându-l deodată, care se termină doar chiar la granița cu teritoriul Scoției moderne În epoca romană antică, construcția sistemului de drumuri era efectuată exclusiv în scopuri militare Pe aceste „străzi” largi pietruite, dacă era necesar, a fost posibil să se efectueze transferul de trupe foarte rapid Drumurile au fost în mare parte în teren favorabil pe teren înalt (un exemplu este drumul roman care traversează Lincolnshire), pe cât posibil în linie dreaptă Cele mai importante fortificații romane au fost construite la trecerile râurilor și la trecerile de drumuri La începutul ocupării Marii Britanii de către Roma, trupele sale erau ocupate în principal cu înăbușirea rezistenței Marile vile ale proprietarilor romani din Marea Britanie (cum ar fi Bignor în Sussex, Chadworth în Gloucestershire și Horkstowe în Lincolnshire) puteau fi ușor accesibile prin aceste drumuri militare, deși nu erau situate direct pe ele CASTELUL ENGLEZ leniya triburilor locale Organizarea protecției litoralului nu a fost deloc atentă A devenit necesar mai târziu, când pirații sași au început să atace posesiunile Romei în Marea Britanie Apoi, de-a lungul zonei, care este denumită în mod obișnuit coasta săsească, de la Branodunum (Brancaster) în North Norfolk până la Portus Adurni în Sussex sau Hampshire, se întindea un lanț de fortărețe Următoarele ca importanță după marele zid, și poate cele mai interesante monumente ale epocii romane, sunt rămășițele zidurilor fortificațiilor Gariannonum (Castelul Burgh din Suffolk), Rutupia (Richborough în Kent), Anderida (Pevensie în Sussex) , și Portus Magnus (Porchester în Hampshire) Fortificațiile de pe litoralul săsesc au fost construite în principal în gurile râurilor, care erau folosite de tâlharii pe mare În unele cazuri, pe locul unei așezări britanice a fost construită o cetate romană Era relativ mică ca mărime și ocupa doar o parte din teritoriul unui astfel de sat Fortificațiile de pământ care au protejat de la vest așezarea, pe locul căreia s-a ridicat ulterior orașul Camulodunum (Colchester), sunt situate la aproximativ - kilometri de zidul roman de apărare, care nu ocupa decât un colț relativ mic în nord-estul o zonă închisă destul de mare Clădirile militare tipice din acea vreme includ o așezare-cetate romană cu ziduri în apropierea orașului Lincoln Era o incintă dreptunghiulară care se întindea de la est la vest și ocupa partea de sud-vest a terenului înalt deasupra văii râului Witham Fiecare dintre cei patru ziduri avea propria sa poartă Arcul interior și terna porții de nord cu rămășițele zidurilor au supraviețuit până în zilele noastre În plus, fragmente destul de semnificative de structuri de la poarta de sud sunt încă intacte, iar o parte a străzii care duce de la o margine la alta a cetății s-a păstrat aproape în totalitate Este cunoscută locația porților de est și de vest Conturul străzii care ducea de la poarta de est spre centru s-a schimbat oarecum în Evul Mediu Iar continuarea ei spre poarta de vest a devenit mult mai largă în vremea noastră A HAMILTON THOMPSON Poarta de vest i unsprezece eu i » i i f ■w* x ;î X ' ■L * h ■ * *! X G * \ ' la > :■- >■ r- Castelul Warwick Barbican ^■ ,; ->r 's'*^' ■•> - ■ •♦> • * ?: g Wingfield turn fortificat Castelul Kerlaverock Castelul Maxstoke CASTELUL ENGLEZ Această clădire are o asemănare clară cu peretele exterior al unui turn dreptunghiular, dar pe latura de sud are două corzi octogonale, dintre care una era o scară în spirală, iar cealaltă un șemineu mare Turnul în sine pare să fi fost construit înainte de Semineele de la etajele al doilea și al treilea sunt decorate cu ornamente care amintesc de modelul foarte primitiv în formă de frunze al șemineelor Castelului Conisbrough Concluzia sugerează că aici a fost începută inițial construcția unui turn dreptunghiular Structura fusese deja construită la o anumită înălțime când constructorii s-au răzgândit În interiorul structurii neterminate au construit un turn rotund, iar pereții exteriori ai vechii structuri au început să fie folosiți ca ziduri de apărare ai noii clădiri Turnul principal al Castelului Tretower poate fi comparat cu turnul Castelului Bronllis, situat la doar câțiva kilometri distanță, pe cealaltă parte a trecerii prin Munții Negri, la poalele căruia Tretower se află pe latura de sud Se presupune că acest castel a fost construit și la sfârșitul secolului al XII-lea, dar unele dintre soluțiile sale arhitecturale sunt mai simple decât cele legate de Castelul Tretower Înălțimea ambelor turnuri este de la la de metri Ambele aveau patru etaje Ambele turnuri au o bază în expansiune În plus, zidurile turnului Tretower au o ușoară pantă ascendentă Diametrul turnului Tretower depășește diametrul turnului castelului Bronllis Inițial, intrarea în ambele turnuri era situată la etajul doi În turnul Tretower, o scară în spirală urcă de la intrare La primul etaj al turnului castelului Tretower se află o altă scară situată în peretele opus față de intrare În turnul Castelului Bronllis, primul etaj are o boltă cu lancete Se putea ajunge acolo cu piatra si scari atasate, prin deschiderea uneia dintre ferestrele de la etajul doi Scara dintre etajele al doilea și al treilea ducea printr-o altă fereastră și prin metereze, ca în Castelul Conisbrough Ca și Castelul Conisbrough, era o scară separată până la etajul al patrulea Zidul de la primul etaj al turnului Castelului Bronllis are breșe în două locuri La locul uneia dintre încălcări, A Hamilton Thompson „Castelul englez” A HAMILTON THOMPSON Castelul Dolbadarn Spații interioare era un gol în zid Odată a existat o grindă mare, care trebuia să asigure stabilitatea structurii Partea exterioară a turnului castelului Tretower are aceeași structură Această metodă de construcție a fost folosită în construcția multor ziduri în timpul Evului Mediu, dar nicăieri nu se vede mai clar decât în acest caz O altă trăsătură caracteristică a turnului Castelului Bronllis este că, ca și turnul Castelului Caldicot, se află pe un deal artificial, care, așa cum este tipic pentru astfel de lucrări de pământ, este situat în vârful teritoriului Turnul castelului Harden (Hawarden), mai putin inalt, dar avand mai multe camere, cu sa octogonală în interiorul părții superioare, punctată cu pasaje circulare, este construită tot pe un deal Turnul de la Skenfrith din Monmouthshire este aproape egal ca diametru cu turnul lui Bronllis, deși nu la fel de înalt ca turnul lui Harden Ea este stă pe un deal foarte jos și este situat aproape în centrul castelului, care are o formă trapezoidală Dealul scăzut și lipsa dovezilor de lucrări de plan clasic sugerează că a fost ridicat special pentru a consolida fundația turnului și nu a făcut parte din fortificațiile care datează dintr-o perioadă anterioară Totodată, este de origine naturală dealul pe care este construit turnul rotund al Castelului Dolbadarn (fig la p ), situat între două lacuri, la poalele Pasului Llanberis Acest turn are un design foarte simplu, dar probabil a fost construit în secolul al XIII-lea Cu toate acestea, nu există nicio legătură între CASTELUL ENGLEZ York Turnul Castelului Clifford acest mic avanpost militar și câteva dintre castelele din jur La fel ca turnul dreptunghiular Dolwyddelari, situat în apropiere pe versantul estic al dealurilor Moel Siabod, acesta poate fi comparat într-o oarecare măsură cu structurile care au ajuns să fie numite „turnul de coajă” din nordul Angliei Poate că, la îndrumarea conducătorului galez, a fost ridicată în imitația britanicilor în timpul domniei regelui Henric al III-lea Niciunul dintre turnurile din Anglia și Țara Galilor enumerate în acest capitol nu avea așa-numita pantă interioară, care era considerată a fi o trăsătură caracteristică a turnurilor franceze După cum am menționat deja, acest detaliu a apărut în castelele Goodrich și Chepstow Un alt exemplu în acest sens este turnul de pe linia exterioară de apărare a Castelului Denbigh, precum și turnul principal al Castelului Barnard, care avea o pantă de margine pe fața interioară Această structură a fost construită nu mai devreme de vremea lui Edward al II-lea, astfel încât turnul de aici este mai mult decât o structură masivă de piatră adăugată la fortificația shell-kip și ocupând un deal Pârtia-pantă are aici forma unei jumătăți de piramidă, al cărei vârf pleacă de la zidul turnului Un exemplu de turn octogonal este Turnul Odiham din Gemp A HAMILTON THOMPSON picioarele Castelul Berkeley Planul este mai larg, construit probabil la sfârșitul secolului al XII-lea Pentru o perioadă atât de timpurie, prezența contraforturilor de colț este necaracteristică, care se retrag de perete cu , metri, iar lățimea lor este de numai , metri Dintre donjonurile construite în Anglia sub Henric al III-lea, cele mai interesante din punct de vedere al structurii sale sunt turnurile castelelor York și Pontefract Turnul de la York (fig la p ) a fost construit pe dealul unuia dintre cele două castele din nord, pe la Are forma unui quadrifoil, ca și castelul Étampes din Franța Poate pentru că turnul a fost construit pe un deal, a fost considerat a fi o fortificație shell-kip Cu toate acestea, a fost tocmai turnul clasic Intrarea în ea între două segmente de quadrifoil era străjuită de o anexă dreptunghiulară, la al doilea etaj al căreia se afla o capelă La fel ca și în castelul Etampes, și interiorul turnului are formă de quadrifoil, dar, în același timp, colțurile formate la intersecția celor patru segmente ale sale au căpătat aici o formă rotunjită Nu există tavane boltite, ca în Château d'Etampes Tavanele erau din lemn În Castelul Pontefract, turnul are, de asemenea, forma unui quadrifoil cu un non- CASTELUL ENGLEZ care abateri cauzate de forma neregulata a dealului pe care a fost ridicat Până acum turnul este complet distrus, dar o idee generală a formei sale poate fi obținută privind descrierea teritoriului din vedere de pasăre, păstrată în Ducatul Lancaster Din ceea ce a rămas, se poate deduce că turnul nu a fost construit pe vârful dealului Pe trei laturi, dealul era înconjurat de ziduri de sprijin, care serveau drept bază pentru fiecare dintre segmentele quadrifoilului Acest proces amintește de construirea zidurilor pe dealul Castelului Berkeley Dar la Berkeley, partea inferioară a dealului a fost lăsată, iar golul dintre pantele elevației și zidul a fost umplut cu pământ La Castelul Pontefract, dealul a trebuit să fie în mare măsură dărâmat înainte ca acolo să poată fi construit ziduri de sprijin Gresia pe care a fost construit castelul este un material moale cu care a fost ușor de realizat astfel de lucrări Descrierea generală a fortăreței Pontefract menționată tocmai nu trebuie luată ca adevărul suprem Cu toate acestea, oferă o idee despre locația turnurilor castelului unul față de celălalt Aici puteți vedea zidul principal al fortăreței cu un șir impresionant de turnuri situate pe el Turnul principal este o structură complexă cu bartizane care se înalță deasupra contraforturilor la colțurile formate din fiecare două segmente Turnul principal este încă clădirea dominantă în structura castelului Dar atenția noastră este la fel de atrasă de organizarea apărării zidului cetății și a clădirilor rezidențiale de pe teritoriul castelului Și pentru a aprofunda acest subiect, mai întâi trebuie să urmăriți modul în care numărul de Partizan este o turelă sau o consolă ridicată în colțul turnului sau pe suprafața zidului Acest cuvânt este înrudit cu cuvântul englezesc brattice și cu francezul bretdche, care însemna o portiță cu balamale Asemenea turnulețe, ca un parapet cu niște portiere cu balamale, erau echivalentul de piatră al galeriilor exterioare de lemn din cetățile din perioada timpurie A HAMILTON THOMPSON proiecte de construcție pe teritoriul castelului, iar apoi să investigheze problema întăririi zidului cetății, ceea ce a dus în cele din urmă la faptul că necesitatea de a avea un donjon în castel a dispărut complet Capitolul CLĂDIRI DE REZIDENȚĂ PE TERITORIUL CASTELULUI Una dintre principalele cerințe pentru castel a fost prezența spațiilor rezidențiale în el, unde proprietarul și gospodăria sa puteau locui De exemplu, castelul din Ardra a fost proiectat și ca o locuință destul de spațioasă, care avea o bucătărie separată Iar acolo unde donjonul, ca și în acest caz, era de fapt un castel, s-a avut în vedere în mod necesar posibilitatea de a-l folosi atât ca fortăreață, cât și ca locuință Când s-au discutat mai sus despre donjonurile dreptunghiulare și rotunde, descrierea lor a demonstrat în mod clar acest scop dublu Cu toate acestea, utilizarea turnului principal al castelului ca locuință principală nu a durat relativ mult timp Turnurile principale din Londra și Colchester, precum și turnurile dreptunghiulare ale castelelor normande și franceze, sunt exemple ale scopului dublu al donjonului Dintre donjonurile construite sub regele Henric al II-lea, cele care sunt mici proporțional cu suprafața pe care se află, cum ar fi turnul Castelului Castel Rising, sunt de obicei cele mai potrivite pentru locuire Turnurile înalte, cum ar fi castelele Newcastle sau Conisbrough, nu ar fi putut fi o locuință confortabilă Prin urmare, nu este de mirare că la Castelul Newcastle, la aproximativ o jumătate de secol după construirea turnului, pe teritoriul cetății a fost ridicată o clădire rezidențială mai confortabilă După modelul Castelului Ventress, construit în , sala era situată în colțul de nord-est al curții exterioare Aripa de vest a sălii era aproape vizavi de intrarea în castel Curtea exterioară înconjura aproape în întregime curtea interioară mai mică, unde se afla turnul principal CASTELUL ENGLEZ Dar, așa cum am menționat mai sus, în castelele construite mai devreme, cum ar fi Oxford, aproape întotdeauna a fost ridicată o locuință separată în curte pentru proprietarul castelului sau comandantul său Necesitatea practică a unei astfel de clădiri este evidentă, în special pentru castelele de tip motte și bailey, unde turnul principal care stă pe un deal artificial sau fortificația din piatră shell-kip construită în locul ei a fost destinată a fi folosită ca ultim refugiu pentru partea de apărare în cazul unui asediu Oricine a avut ocazia să inspecteze împrejurimile castelelor Lincoln, Lanson sau Clare, nu putea să nu înțeleagă că dealul era un loc incomod de locuit, așa că ar fi firesc să ridice clădiri rezidențiale în curtea adiacentă acestuia Construită la Castelul Durham în secolul al XIII-lea, reședința episcopului Beck era situată în partea de vest a curții, pe locul unei clădiri mult mai vechi Clădirile rezidențiale construite în curtea Castelului Guildford au aparținut, cel mai probabil, unor vremuri mai vechi decât turnul de piatră construit pe deal În același timp, la Castelul Christchurch din Hampshire (vezi incl ), clădirea rezidențială de lângă râu și turnul de pe un deal au fost construite aproape simultan Castelele, care, din motivele prezentate deja, au fost încă de la început înconjurate de ziduri de piatră și la început nu au avut un donjon ca atare, pot servi ca exemple și mai izbitoare ale prezenței clădirilor rezidențiale separate acolo O astfel de sală la Castelul Richmond, construită în secolul al XI-lea, este un exemplu aproape clasic în acest sens, în ciuda faptului că partea superioară a clădirii a fost reconstruită aproximativ un secol mai târziu Acesta din urmă a indus chiar în eroare oamenii de știință cu privire la momentul real al construcției sale La Castelul Ludlow, unde rămân ruinele unei clădiri rezidențiale din secolul al XIV-lea, există semne clare de Castelul Richmond avea o varietate de clădiri neobișnuite pentru vremea sa, cum ar fi o sală și alte clădiri De la bun început, donjonul nu a fost destinat a fi folosit ca locuință Niciunul dintre celelalte turnuri principale, inclusiv la Castelul Porchester, nu avea un caracter pur militar atât de pronunțat A HAMILTON THOMPSON aici, în vremuri mai vechi, mai era o clădire de piatră, construită, ca în castelul Richmond, lângă zidul în partea cea mai puțin accesibilă a curții pentru a ataca din exterior Scheletul supraviețuitor al unei săli de la Castelul Chepstow, bogat decorat în secolul al XIII-lea, datează totuși din secolul al XI-lea, când a fost construit castelul O parte din clădirea rezidențială a castelului Newark aparține castelului, construit la direcția episcopului Alexandru în secolul al XII-lea, în timp ce clădirea în sine din această parte a teritoriului, cu excepția turnului de colț, poartă urme de reconstrucție și reparație munca efectuată de două ori într-o perioadă ulterioară În același castel Porchester, în sală, s-au păstrat multe detalii legate de perioada normandă timpurie, posibil vremurile regelui Henric I Locația și planul sălii au rămas practic neschimbate de-a lungul Evului Mediu Ceea ce s-a găsit la castelele Richmond, Ludlow, Chepstow și Durham poate fi găsit și la fortărețele Manorbeer, Caerphilly, Harlech, Caernarvon, Warwick și Noworth Clădiri de locuințe au fost construite pe peretele exterior, pe o parte a curții Totodată, s-au preferat zonele în care pantele abrupte ale dealurilor naturale sau artificiale făceau asaltul asupra cetăţii din această parte, dacă nu imposibil, atunci foarte dificil Acest aranjament se vede clar în casa fortificată de la Aidon din Northumberland Aici, pe o parte a intrării, era o curte exterioară întinsă cu ziduri, care în nordul Angliei era numită „barmkin” Clădirea rezidențială a fost construită pe două laturi ale unei curți zidite Sala și locuințele principale erau situate pe marginea unei râpe adânci, unde accesul era cât mai dificil și folosirea armelor de asediu împotriva lor era practic exclusă Prin urmare, în Originea acestui concept este neclară Unii cercetători cred că este o pronunție distorsionată a cuvântului „barbie-kan” (cladiri care protejează intrarea în casă sau castelul în sine) Curtea exterioară mare, ca și în castelele Ludlow (fig la p ) și Coucy, corespunde barmkinului din nordul Angliei CASTELUL ENGLEZ Pe zidul cetății erau amenajate ferestre destul de mari, oferind un acces suficient de lumină către local din partea în care era mai mult Sala de la Castelul Warkworth (fig la p ) a fost construită pe un metereze solid pe partea celui mai abrupt deal al peninsulei pe care a fost construit castelul Și, în ciuda faptului că în zidul cetății de la nivelul holului nu existau ferestre, în el a fost amenajat un pasaj lângă turn, care putea livra provizii în bucătărie Aproximativ după aceeași schemă au fost construite și alte castele, situate pe teren similar În Castelul Cardiff (fig la p ), clădirile rezidențiale sunt situate în partea de vest a teritoriului, adiacent zidului cetății În plus, pe de altă parte sunt protejate de râu Ele au aceeași poziție în raport cu intrarea principală în fortificația shell-keep, situată pe un deal, așa cum o are sala din Castelul Warkworth către poarta principală și dealul cu o casă fortificată construită ulterior Planul sălii și al spațiilor adiacente a fost și continuă să fie planul unei clădiri rezidențiale obișnuite Tapiseria Baio (poza de la p ) arată casa regelui Harold din Bozem, Sussex Era alcătuită dintr-un etaj inferior, probabil cu tavane boltite, și un etaj superior, accesat printr-o scară separată din exterior Camera de sus nu este împărțită în camere Cel mai probabil, era o singură cameră Această amenajare, doar cu împărțirea sălii printr-un perete transversal în două încăperi de dimensiuni diferite, este foarte asemănătoare cu amenajarea celor construite la aproximativ o sută de ani după cucerirea unei case mari de oraș din Bury St Edmunds, cunoscută sub numele de Moise- La Castelele Arundel, Cardiff și Warwick, care sunt castele Mote și Bailey ale căror terenuri sunt încă locuite, se află clădiri rezidențiale din timpul nostru unde fondatorii lor, fără îndoială, au construit cândva clădiri similare Toate cele trei cetăți au fost în mare parte reconstruite în vremuri ulterioare și apoi reconstruite astăzi Castelul Warwick este una dintre primele cetăți construite de William Cuceritorul Arundel a fost construit înainte de , Cardiff - în jurul anului O parte semnificativă a gardului Castelului Cardiff a fost construită pe locul zidului unei cetăți romane antice Castelul Cardiff Plan CASTELUL ENGLEZ Hall și moșiile de la Boothby Pagnell din Lincolnshire Aceleași premise se găsesc în conacile din perioada gotică târzie, de exemplu în așa-numita mănăstire Goxhill din Lincolnshire, precum și în reședința Episcopilor de Lincoln din Lyddington, Rutland Ele amintesc, de asemenea, de exemplele non-militare bine conservate la unele colegii din Oxford, cum ar fi Christchurch sau New College Există o tendință generală în amenajarea localului mănăstirii, când la etajul doi, deasupra sălii boltite de la primul etaj, se afla o trapeză În același mod, sala din castel era o clădire rezidențială obișnuită situată pe teritoriul zidit al unei cetăți militare Sala de la Castelul Christchurch este o replică a locuinței lui Harold descrisă în Tapiseria Bayo Această clădire dreptunghiulară ar fi fost construită în al treilea sfert al secolului al XII-lea Etajul inferior avea inițial un tavan boltit Avea ferestre înguste pentru iluminat Ultimul etaj era o cameră mare, bine luminată de ferestre duble Una dintre ferestrele orientate spre sud avea decorațiuni arhitecturale suplimentare Lângă peretele estic era un șemineu, din care se mai păstrează conducta de coș Acest zid era îndreptat spre apă Intrarea era situată pe marginea de sud a zidului vestic Probabil că o scară exterioară, atașată perpendicular pe perete, ducea la ea Cel mai probabil, ușa era în partea de jos a holului, vizavi de elevația pentru „masa înaltă” Șemineul era amplasat în diagonală față de intrare Trebuia să încălzească platforma și toată sala Capătul îndepărtat al ușii trebuia lăsat liber pentru ca servitorii să treacă La etajul inferior se afla o pivniță și magazii În peretele de vest era o uşă, iar în peretele de est era un pasaj care ducea la apă Dispunerea ultimului etaj este aproape identică cu cea a casei de la Boothby Pagnell Totodată, acolo, un perete transversal împarte incinta ambelor etaje superioare și inferioare în două încăperi de dimensiuni inegale, iar în Castelul Christchurch din partea de sud-est a clădirii se afla o turelă dreptunghiulară în care se afla toaleta A HAMILTON THOMPSON A fost construită pe apă, ceea ce asigura spălarea constantă a scurgerilor de la ambele etaje Împărțirea spațiilor de la etajul doi în camere mari și mici este similară cu modul în care într-o clădire rezidențială obișnuită sediul este împărțit într-un hol sau o cameră comună și o cameră de zi și un dormitor pentru membrii familiei Conform practicii adoptate în Evul Mediu, încăperile mici cu tavan boltit sub sufragerie erau folosite ca pivniță La Manor-beer a fost construită chiar o scară în spirală pentru a transporta vinurile din pivniță până la ultimul etaj Camera de zi (sau solar) din casele mari era numită „camera principală”, se putea intra în ea prin ușa situată la capătul peretelui transversal, în spatele platformei În unele cazuri, au existat abateri de la schema generală, când holul și camera de zi erau amplasate la niveluri diferite Acest lucru se aplica în primul rând clădirilor de construcție anterioară, unde holul ocupa ambele etaje deodată, iar intrarea în ea se realiza de la etajul inferior, din curte În astfel de cazuri, pivnița era la același nivel cu holul, iar în living se putea ajunge pe scări de pe platformă Această aranjare a localurilor era comună în perioada gotică târzie Se poate observa clar pe exemplul conacelor din moșiile Haddon, Compton Wyniates (Compton Wyniates), precum și al colegiilor din Cambridge, unde pe locul pivniței se află o sală comună sau o cameră de zi și camerele maestrului sunt situate pe locul unei încăperi numită solar Aceeași aranjare a camerelor este observată uneori în castele și casele fortificate, cum ar fi Berkeley și Stokesey Modul în care aceste încăperi au fost folosite în vremurile imediat după Nor Casa din Boothby Pagnell are un horn care este foarte asemănător cu hornul casei din Christchurch Cuvântul solar, sau soliei (solarium - o terasă care oferă acces la lumina directă a soarelui), a fost folosit universal pentru a desemna orice încăpere, galerie sau încăpere de la etajul doi al unei clădiri De exemplu, acest cuvânt desemna o galerie sau o cameră deasupra barierei altarului din biserică și ar trebui numită și camera care se află deasupra intrării în biserică și care este numită greșit parvise În plus, în unele cazuri, așa-numita cameră comună bine luminată, cu ferestre orientate spre sud, indiferent de etaj CASTELUL ENGLEZ al cuceririi Mandic, este descris în povestea despre cum Robert de Normandia a fost insultat de William cel Roșu și Henric I În jurul anului au venit să-l viziteze la castelul din L'Aigle (L'Aigle), unde a stat Robert sau în casa comandantului, sau într-o altă clădire de locuit de pe terenul castelului Wilhelm și Heinrich au jucat zaruri într-o cameră numită solar; în același timp, au făcut un zgomot puternic și au turnat apă asupra lui Robert și anturajul lui care se aflau dedesubt Pierzându-și răbdarea, Robert a dat buzna în sala de mese, intenționând să-i pedepsească pe frați Cearta a fost oprită la timp de tatăl lor, dar a fost începutul unei lungi cearte, care, după cum știți, s-a încheiat cu închisoarea lui Robert la Castelul Cardiff În acest caz, cuvântul solar este, fără îndoială, folosit pentru a se referi la o cameră de la ultimul etaj, eventual mai înaltă decât camera comună Cu această amenajare a localului s-a asigurat comunicare directă între hol și bucătărie, ceea ce era imposibil dacă holul era situat la ultimul etaj Și în acest sens, bucătăria și alte spații aferente sunt foarte des situate la nivelul inferior, lângă intrarea în hol Pentru unele moșii și pentru colegiile din Cambridge, acesta a devenit aspectul standard În același timp, bucătăria și cămarele erau separate de holul propriu-zis prin „paravane” În castelele unei perioade anterioare, se obișnuia să se gătească alimente fie sub un șopron temporar, fie în aer liber Camera inferioară de sub hol nu a fost încă adaptată pentru aceasta, ca în vremurile de mai târziu Se presupune că camera de colț de la ultimul etaj al donjonului Castle Rising Castle a fost folosită ca bucătărie, ceea ce este considerat a fi un exemplu de amenajare reușită Cu toate acestea, până la sfârșitul secolului al XII-lea, o încăpere specială a fost rareori alocată în aceste scopuri Dar nu trebuie să uităm că clădirile rezidențiale de pe teritoriul castelelor au fost foarte des finalizate și reconstruite, ca, de exemplu, în Este posibil ca cuvântul solar în acest caz să însemne și că oaspeții se aflau în interiorul clădirii, și anume „etajul doi deasupra nivelului solului” Apoi Wilhelm și Henry au putut juca zaruri în sala principală, care, ca și în Christchurch, ocupa întreg solarul Prin urmare, Robert ar putea fi afară A HAMILTON THOMPSON ceai cu Castelul Ludlow Drept urmare, în cele din urmă s-au adaptat perfect la locuințe Exemple aici sunt castelele Cardiff și Warwick Cu toate acestea, în urma acestor lucrări, aspectul lor inițial a fost complet pierdut, ceea ce este aproape imposibil de restaurat în timpul nostru În castelul Warkworth (fig la p ), cu puțin înainte de , aproape simultan cu aceasta a fost construită o clădire rezidențială mare (hol) cu multe camere și o bucătărie Până în acest moment, a fost un castel mote și bailey, cu fortificații din lemn, lipsește orice semn de lucru timpuriu cu piatra Apoi, în secolul al XV-lea, clădirea de locuințe a fost reconstruită, după care a devenit și mai bună În același timp, planul general a rămas practic neschimbat Partea centrală a clădirii este o sală situată paralel cu zidul cetății, lângă care se află Intrarea era în peretele lateral din lateralul curții Ca de obicei, ducea spre partea inferioară a holului, care ocupa toate etajele clădirii în înălțime Astfel, toate deplasările în interiorul clădirii între camerele stăpânilor și încăperile servitorilor nu puteau fi efectuate decât prin holul central Un element neobișnuit al arhitecturii sălii, care nu putea fi bine luminat, este prezența naosului lateral de est, care avea un acoperiș înclinat În partea superioară a holului, în spatele platformei, era o ieșire directă din hol către pivniță Era o scară lângă perete care ducea direct în camera principală Era legat de un turn de colț sub formă de poligon, care avea numele ciudat Kradifargus La etajul al doilea al turnului, imediat în spatele camerei principale, ar fi putut fi camerele proprietarului castelului, iar etajul superior, Aceste lucrări sunt atribuite lui Robert, fiul lui Roger ( - ), care în a primit confirmarea dreptului său la castel și moșie de la regele Ioan în pentru de mărci Așa îl numește Clarkson în studiul său, scris în O posibilă explicație pentru acest nume este asemănarea acestui turn cu unul dintre turnurile Castelului Carrickfergus din Belfast Lough CASTELUL ENGLEZ puse probabil la dispoziţia femeilor Aproape în unghi drept cu camera principală de pe peretele sudic era capela Este suficient de bine conservată pentru a se vedea că etajul inferior, în care se intra din curte, era folosit de servitori și de garnizoană Totodată, partea de vest a clădirii a fost împărțită în două etaje Se putea ajunge la ultimul etaj din camerele maestrului Era o galerie, care era și la dispoziția proprietarului castelului și a familiei sale Ar fi greu de spus ceva bun despre locația bucătăriei, care era lângă peretele de vest, de cealaltă parte a holului Poate de la bun început, ca și bucătăria de la Castelul Berkeley, nu a avut o legătură directă cu holul Pasajul și încăperile de serviciu dintre bucătărie și hol, care au ajuns până la noi sub formă de ruine, sunt clădiri din secolul al XV-lea sau apărute după reconstrucție Dar toate celelalte elemente ale unei mari case englezești sunt prezente aici Cele mai mari modificări care au apărut aici în secolul al XV-lea includ pridvorul din fața intrării în sală și turnul porții, precum și o turelă înaltă cu o scară în spirală și un vestibul arcuit, care a fost adăugată încăperii principale din colţul de nord-est al sălii principale şi care acoperea o parte din prelungirile estice Sala avea foarte rar extinderi ca cele de la Castelul Warkworth Cu toate acestea, au supraviețuit câteva exemple de săli, având o navă principală și două laterale, dintre care cea mai izbitoare este sala din Castelul Winchester, construită în secolul al XIII-lea Există și săli cu culoar laterale în castelele din centrul Angliei - în Leicester și Oakham Sala de pe terenul Castelului Leicester este împărțită de arcade din lemn A supraviețuit până în zilele noastre, deși multe dintre detaliile sale, cum ar fi coloanele de lemn, au fost distruse sau îndepărtate după reconstrucție Hall de la Castelul Oakham a fost mai norocos în acest sens Acest castel era situat pe o zonă plană și nu avea o mare importanță strategică Prin urmare, era mai degrabă o casă bine fortificată, înconjurată de un metereze de pământ Poate că, până în secolul al XIII-lea, castelul nu avea deloc ziduri Pe teritoriul său Valkelin de A HAMILTON THOMPSON Până la sfârșitul secolului al XII-lea, Ferrer a construit o sală cu patru travee, ale căror detalii arhitecturale sunt de o frumusețe extraordinară Acest obiect este de mare importanță pentru istoria goticului timpuriu din Anglia Clădirea se întinde de la est la vest, intrarea în ea dinspre curte este situată la etajul inferior, conform tradiției, la ultima iarbă a peretelui lateral sau în acest caz la iarba cea mai răsăriteană a peretelui sudic Platforma era amplasată în partea de vest a sălii Există două uși în peretele de est, care ar fi putut duce la bucătărie și cămară Nu se obișnuia să se așeze mese pe culoarele laterale pentru a facilita deservirea gazdelor din bucătărie De-a lungul ambelor margini ale clădirii se află arcade care încep nu cu pilaștri, ci cu margini în trepte în consolă Coloanele de arcade trebuie să fi împiedicat amenajarea băncuțelor la „masa înaltă”, și serveau și pentru trecerea servitorilor din bucătărie pe coridoarele laterale Capitelurile înalte ale coloanelor subțiri de piatră sunt bogat decorate cu ornamente florale Arcurile sunt semi-circulare, streașina lor este decorată cu ornamentul „colți de câine”, ale cărui elemente se sprijină pe margini ondulate Același ornament floral caracteristic, combinat cu reliefuri rafinate, se regăsește în una sau două alte clădiri situate în aceeași regiune a țării Ele amintesc foarte mult de arta perioadei gotice timpurii din provincia Burgundia, precum și din Canterbury și Chichester Cu toate acestea, nu se știe nimic despre cum s-a realizat exact lucrarea cu piatră și ce materiale au fost folosite În pereții laterali josi erau ferestre duble, fiecare fiind decorat cu un arc și un timpan ornamentat Partajarea Această intrare a fost zidită și alta a fost tăiată în locul ei, prin trava ferestrei dinspre vest Pereții coridoarelor laterale erau joase, clădirea în sine era acoperită de un singur acoperiș cu două versiuni, astfel încât nu exista un rând superior de ferestre Aceeași schemă a fost observată și în partea de vest a sălii mari din Castelul Auckland, unde a fost amplasată platforma: nava de est a fost făcută mai lată decât restul clădirii pentru a putea instala în ea paravane CASTELUL ENGLEZ Montoanele deschiderilor ferestrelor sunt realizate sub formă de coloane, iar stâlpurile sunt decorate cu ornamentul „colți de câine” Aceste ferestre pot fi comparate cu ferestrele sălii, care are nave laterale, din Palatul Episcopal din Lincoln, construit un sfert de secol mai târziu Acolo, arcadele de la ambele capete ale sălii încep, de asemenea, cu un pervaz în consolă Este foarte asemănător ca locație cu sala din Oakham, construită cam în aceeași perioadă de Bishop Pudsey Hall din Castelul Auckland, lângă Durham Și aici, ceea ce se numea în mod obișnuit un castel, de fapt, era o casă fortificată I-a lipsit lucrările de terasamente serioase, care au dat lui Okem caracterul unei structuri defensive Sala din Auckland este mai mare și mai simplă ca arhitectură, care, totuși, are un caracter gotic mai pronunțat La sfârșitul secolului al XIII-lea, sala a suferit o reconstrucție semnificativă, iar după revoluția din Anglia din timpul Restaurației, din ordinul episcopului Kozin, sala a fost transformată în capelă Vechea intrare, al cărei aranjament era asemănător cu ușile sălii din Okem, a fost zidită O nouă intrare a fost tăiată în peretele vestic, iar travea, care se afla lângă peron, s-a transformat într-un hol de intrare al capelei Niciuna dintre clădirile moderne nu a supraviețuit până în prezent: o clădire rezidențială din Auckland, situată la vest de vechea sală, a fost construită de-a lungul multor secole Cea mai veche parte a acesteia care a ajuns până la noi datează din vremea nu mai devreme de domnia regelui Henric al VII-lea Hugh Pudsey ( - ), prelatul care a construit sala de la Castelul Auckland, a făcut mult pentru a spori frumusețea Castelului Episcopului Durham (fig la p ) Durham este un exemplu excelent de castel Mote și Bailey situat pe un sit triunghiular și protejat în mod natural la nord și vest Din ordinul episcopului Beck ( - ), pereții naosului au fost înalți și au fost introduse și ferestre cu decorațiuni modelate Episcopul Kozin ( - ) a ordonat restaurarea majorității pereților exteriori, renovarea ferestrelor vechi, adăugarea rândului superior de ferestre și a acoperișului în forma sa actuală În plus, a fost realizat un paravan frumos care desparte capela de holul bisericii Castelul Durham Planul de teritoriu CASTELUL ENGLEZ Intrarea în castel este situată pe singura latură accesibilă, unde se află un platou pe care au fost construite catedrala și mănăstirea În colțul șantierului, în dreapta intrării, s-a ridicat un deal artificial, pe care a fost construită fortificația shell-kip Iar în stânga, pe latura de vest a curții castelului, a fost construită prima sală Capela, construită în secolul al XI-lea, era situată în partea de nord a curții, aproape vizavi de intrarea în castel Lucrarea principală a lui Padsey a fost construirea unei clădiri lungi cu trei etaje, învecinată cu zidul de nord al fortăreței La etajul inferior al părții sale de est se afla prima capelă Restul camerelor, se pare, erau depozite La etajul doi se afla o sală mare, intrarea căreia (fig la p ) poate fi numită pe bună dreptate cel mai magnific exemplu de arhitectură romanică târzie din Anglia Direct deasupra lui, la etajul trei, la care se ajunge printr-o scară în spirală în colțul de sud-est, se afla o altă cameră cunoscută sub numele de camera comandantului Acum se numește galeria normandă Această sală superioară a fost iluminată de ferestre așezate în arcade care treceau de-a lungul peretelui Boltile arcurilor se sprijineau pe perechi de coloane (vezi incl ) Interiorul clădirii, în forma în care a supraviețuit până în zilele noastre, a început să fie mai prost iluminat, deoarece holul inferior a fost împărțit în mai multe încăperi mari separate Partea de sud a holului superior a fost împărțită în încăperi mai mici La începutul secolului al XVI-lea a fost construită o nouă capelă în partea de est a sălii inferioare, iar lângă peretele sudic al etajelor întâi și al doilea a apărut o galerie de piatră cu două etaje Scara exterioară către holul de jos a fost îndepărtată, dar ușa episcopului Pudsey a fost păstrată Este iluminat de o fereastră mare cu montanti în peretele exterior al galeriei Între timp, la sfârșitul secolului al XIII-lea, episcopul Beck, care a introdus și o serie de îmbunătățiri la creația episcopului Pudsey din Auckland, a ordonat să fie ridicată o sală de mese magnifică pe zidul vestic, pe fundațiile primului sala, care Această lucrare este atribuită episcopului Tunstall ( - ) Mai târziu, episcopul Kozin a ordonat o serie de completări arhitecturale la capelă Castelul Durham Intrare CASTELUL ENGLEZ ry astăzi este cantina colegiului universității Fără îndoială, această sală a suferit și în viitor schimbări semnificative, dar aspectul ei tradițional este păstrat cu grijă în vremea noastră Iar iluminarea, ca și până acum, se realizează prin ferestre duble înalte, cu un ornament geometric foarte simplu Pentru a intra înăuntru, trebuie să urcați scările și să treceți de pridvorul din partea de sud a zidului estic, construit sub episcopul Kozin, și să treceți prin bucătărie și camerele servitorilor separate între ele prin despărțitori și o galerie acoperită în acelasi loc, in zona zidului sudic O ușă din peretele de est duce de la estradă la cartierul privat al episcopului În această porțiune, vechiul local a suferit modificări din cauza Galeriei Tunstall construită în secolul al XVI-lea, iar ceva mai târziu datorită scării renascentiste ridicate din ordinul lui Kozin Ca urmare a modificărilor în arhitectura ansamblului, a apărut un pasaj de la Beck Hall la clădirea Pudsey situată în unghi drept față de aceasta Clădirile descrise mai sus sunt printre cele mai bune și mai ilustrative exemple de arhitectură rezidențială non-militară din Anglia Dar constructorii castelului nu au uitat de rezistența zidurilor sale Niciun alt castel din țară, inclusiv Bamburgh și Richmond, nu s-ar putea lăuda cu aceeași grosime a zidurilor, care sunt aproape un monolit continuu Iar în sala lui Beck erau doar ferestre înguste pe partea de vest, care se înălțau pe un deal deasupra râului Wear Iar în secolul al XIV-lea, episcopul Hatfield ( - ) a ordonat să construiască pe locul vechiului turn principal, o nouă fortificație, posibil mai înaltă, de tip shell-kip, în formă de poligon La Castelul Durham, clădirile Pudsey și Beck au etaje inferioare care au fost folosite ca pivnițe și depozite Prezența sălilor cu două etaje în castele s-a datorat, fără îndoială, nevoii de a avea mult spațiu de birouri pentru depozitele de alimente și arme, concentrate într-un spațiu restrâns În plus, a fost necesar să se păstreze cât mai mult spațiu deschis în curte La Castelul Newark (vezi incl ), ale cărui terenuri coboară spre râu, a fost construită o sală A HAMILTON THOMPSON Castelul Rockingham Intrarea în hol pe panta Intrarea acolo s-a realizat la nivelul curtii Panta a fost folosită la construcția primului etaj boltit, iluminat de niște portiere din râu De aici, un pasaj ducea în jos spre râu, care se sprijinea pe un mic dig Faptul că au încercat să folosească cât mai eficient tot spațiul util al castelului poate fi ilustrat prin exemplul Castelului Cary (Cagev) din Pembrokeshire Aici, toate spațiile situate la primul etaj al micului CASTELUL ENGLEZ sala, inclusiv clădirile alăturate, erau folosite ca depozite Etajul inferior al sălii mari de pe cealaltă parte a curții era ocupat de grajduri La Castelul Pembroke, o mare cavernă naturală sub hol și clădirile adiacente au fost transformate în depozite Puteai ajunge la el printr-o scară săpată în stâncă, care începea într-una dintre camerele de la parter, la nord de hol Intrarea în peșteră era închisă de un zid, unde se făcea o ușă, spre care o potecă ducea dinspre râu Dacă domnia lui Henric al II-lea poate fi remarcată cu o predilecție pentru construcția de donjonuri dreptunghiulare, atunci sub Henric al III-lea s-a desfășurat activ și construcția de săli pe teritoriul castelelor Cel mai izbitor exemplu de astfel de sală este cel care a fost păstrat în Castelul Winchester În castelele Turnul Londrei, Scarborough și Newcastle au rămas doar nume de la astfel de clădiri dreptunghiulare cu acoperișuri în două versiuni Dar sub el, ca și după el, sala și alte spații de locuit au devenit parte integrantă a terenului castelului Până la venirea la putere a lui Henric al III-lea, sălile erau de dimensiuni mici și incomode pentru locuit Poate că erau construite din lemn Pentru a le înlocui, peste tot au început să fie construite clădiri mai permanente și mai extinse Așadar, în Castelul Rockingham (fig la p ), sala construită în secolele XVI-XVII este încă decorată cu o frumoasă ușă din secolul al XIII-lea cu sculpturi complicate și coloane cu capiteluri Este posibil ca sala în sine să aibă aceleași dimensiuni ca și predecesorul său medieval În castele precum Caerphilly și Conwy, care sunt un exemplu viu al artei fortificației, sala este o parte integrantă a planului general al cetății, ocupând pe bună dreptate propria sa nișă în ea Castelul Caerphilly a fost finalizat la sfârșitul domniei lui Henric al III-lea Pristra La Drayton Manor, la aproximativ , kilometri sud-est de Rockingham, sala mare a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, deși a fost modificată fără a fi recunoscută în timpul renovărilor ulterioare Pivnița boltită (construită în jurul anului ) a rămas practic intactă Dar sala principală în sine de la etaj a fost complet reconstruită la sfârșitul secolului al XVII-lea A HAMILTON THOMPSON Flerul lui Henry pentru arhitectura înaltă, atât seculară, cât și ecleziastică, a fost preluat de mulți dintre supușii săi Din aceste vremuri se poate remarca atenția asupra problemelor construcției de locuințe pe teritoriul cetăților, care a fost adesea efectuată chiar și în detrimentul părții militare În clădirile rezidențiale, dintre care multe semănau cu palate ca mărime și care au crescut pe teritoriul castelelor în secolele XIII-XIV, pe lângă sala mare, existau încăperi precum camera principală, bucătărie cu încăperi de utilitate, precum și o capelă După cum se poate observa din planul clasic, care este dat mai sus, la etajul doi se afla un hol mare, cu care se alătura camera principală pe de o parte, iar bucătăria pe cealaltă Capela ar putea avea un alt aspect Acolo unde a fost inclus în grupul principal de clădiri, a fost de obicei ridicat din lateralul camerei principale În plus, puteți enumera pe scurt principalele detalii din care a constat sala Intrarea în acesta era întotdeauna amplasată în peretele lateral din lateralul curții mai aproape de locul unde se afla bucătăria Această margine era despărțită de restul zonei holului prin pereți despărțitori sau un perete de lemn cu una sau două uși Prezența unei astfel de uși a împiedicat curenții Pasajul rezultat, de regulă, era acoperit, iar spațiul de deasupra acestuia forma o galerie, la care se putea ajunge printr-o scară în spirală în colț În colțul îndepărtat al holului era o platformă cu o „masă înaltă”, în unghi drept față de care erau instalate mese lungi în hol Sala avea un acoperiș din lemn cu pante abrupte, ale cărui căpriori se sprijineau pe pereși din pereții laterali Într-o epocă anterioară, căldura era asigurată de o vatră mare situată în mijlocul sălii, puțin sub platformă Fumul a scăpat printr-o gaură specială din acoperiș Cu toate acestea, mai târziu a devenit o tradiție să se așeze vatra lângă unul dintre pereții laterali Ca, de exemplu, în Penshurst Hearthstones sunt, de asemenea, păstrate la Stokesy La Haddon, un șemineu mare a fost construit în peretele de vest la câțiva ani după ce sala în sine a fost construită CASTELUL ENGLEZ Castelul Stokesy Lumina pătrundea în hol prin ferestrele din pereții laterali cu vedere la curte Dar dacă zidurile exterioare ale castelului ar fi protejate de posibile atacuri, ca în castelele Warwick sau Ludlow, în pereții exteriori se puteau face ferestre De obicei, în astfel de cazuri, se făceau ferestre duble cu un montant Partea superioară a ferestrei era decorată cu un ornament simplu de piatră Fereastra avea și o traversă Sub ferestrele ei erau ascunse Doar partea superioară a ferestrei era cu geam Sala de la Castelul Ludlow, care datează din aproximativ , avea trei ferestre duble care dădeau spre curte În peretele exterior al castelului erau trei ferestre înguste Vatra era amplasată în holul de lângă platformă, sub acesta Chiar sub el era un stâlp în pivniță În secolul al XV-lea, fereastra din mijloc cu vedere la curte a fost zidită și în locul ei a fost instalat un șemineu Vatra principală a fost apoi îndepărtată Holul era principalul spațiu de locuit al clădirii Cea mai mare parte din alaiul gazdei nu numai că a mâncat aici, ci și-a petrecut și noaptea A HAMILTON THOMPSON Camera principală a devenit baza a ceea ce, de-a lungul timpului, au apărut numeroase camere private În cele mai simple cazuri, era o cameră dreptunghiulară în spatele unei platforme, de unde o ușă specială intra în ea în peretele alăturat Dacă holul era la primul etaj, atunci în camera principală se putea ajunge printr-o spirală sau, ca în cazul Castelului Warwick, printr-o scară dreaptă În Castelul Ludlow, unde bucătăria se afla într-o anexă, precum și în Stouxsey (fig la p ), camerele de zi erau amplasate pe ambele părți ale holului de la etajul doi Clădirile rezidențiale de la Castelul Ludlow au fost aranjate simetric În centru era o sală, pe ambele părți ale căreia erau ridicate clădiri rezidențiale Fiecare dintre ele avea un living la etajul doi (vezi incl ) Dintre cele două sufragerie, cel care se afla în partea de est a holului, în spatele platformei, era evident mai important Aici au fost construite încăperi private suplimentare în secolul al XV-lea De la fiecare etaj al locuințelor principale se putea intra în turn, unde se afla latrina Acest turn ieșea dincolo de conturul zidului de nord al castelului A fost construită în timpul reconstrucției unei săli anterioare, când și-a dobândit aspectul modern Castelul Manorbeer este un exemplu interesant al modului în care clădirile rezidențiale au fost finalizate prin adăugarea de camere suplimentare de fiecare parte a holului Castelul se află pe un deal într-o vale adâncă, la aproximativ kilometru de mare Curtea, unde se afla castelul in sine, este inconjurata de un zid Intrarea aici era în zidul estic Clădirea de locuințe a fost construită în aripa de vest a curții, vizavi de intrarea principală Era format din două părți construite în momente diferite Mai întâi s-a construit un hol cu două etaje, cu un hol la etajul doi și o cameră principală deasupra pivniței Mai deasupra încăperii principale se afla un alt etaj, unde se aflau, probabil, camerele doamnelor din familia proprietarului castelului Înălțimea holului era egală cu două etaje, unde se aflau dormitoarele Actuala intrare în hol este situată în peretele lateral de la marginea care este mai aproape de camera principală CARE- CASTELUL ENGLEZ Castelul Manorbeer Scara exterioară către capelă se poate, a fost construită concomitent cu scara exterioară în secolul al XI-lea Sala în sine și clădirile adiacente acesteia pot data de la sfârșitul secolului al XII-lea Un semn în acest sens este că subsolurile de dedesubt au tavane boltite semicilindrice În a doua jumătate a secolului al XIII-lea, în apropierea laturii de sud a sălii au fost construite o serie de încăperi Poate în legătură cu aceasta, a fost făcută o nouă intrare După aceea, s-a schimbat și locația platformei, iar în locul ferestrei a apărut un șemineu din peretele de sud-est al holului În spatele acestui zid a apărut o nouă încăpere mare, a cărei intrare se afla în peretele vestic al holului Noua cameră era o cameră lungă îngustă, care de-a lungul axei principale era situată în unghi drept cu axa principală a holului Deasupra lui era un alt etaj Există un coridor la ambele capete ale peretelui sudic al acestei încăperi Coridorul de vest merge pe linia zidurilor cetății până la turn, unde se afla latrina și care se află în colțul de sud-vest al castelului Coridorul este încă acoperit plat A HAMILTON THOMPSON farfurii sprijinite pe margini Este bine luminat prin bretele din zidul cetății Un alt pasaj din colțul de sud-est al încăperii principale este și intrarea într-o capelă mare care a fost construită în colțul de sud-vest al curții Astfel, între acesta și zidul exterior al castelului rămâne un mic triunghi de pământ O scară exterioară separată duce la capelă (fig la p ), care, la fel ca scările către hol, se află în unghi drept cu peretele Întregul grup de clădiri și cele două scări exterioare sunt de neîntrecut în frumusețe scenica pentru un castel clasic Bucătăria Castelului Manorbeer a fost construită în timpul unei renovări în secolul al XIII-lea (posibil în ) în unghi drept față de hol și camera mai veche a încăperii mari, lângă peretele de nord Din cauza lipsei de spațiu în terenul castelului și a nevoii tot mai mari de locuințe, amplasarea bucătăriei din castel nu este strict reglementată, cum ar fi, de exemplu, amplasarea acesteia în clădiri rezidențiale obișnuite În Castelul Berkeley (fig la p ), unde holul era situat lângă peretele de est al curții, bucătăria era o cameră poligonală, care ocupa o poziție mai mult sau mai puțin normală În spatele ei erau cămări, apoi - pereți despărțitori În Castelul Warkworth (fig la p ), după cum sa menționat deja, bucătăria este situată în locul obișnuit la intrarea în hol Cu toate acestea, poate înainte bucătăria a fost amplasată separat Cu acest plan corespundea cel mai probabil și locația inițială a bucătăriei din Castelul Cardiff (fig la p ) Astfel, dorinta de a amplasa bucataria aproape de holul castelului este evidenta Castelul Kenilworth avea o sală magnifică construită spre sfârșitul secolului al XIV-lea, care ocupa toată partea de nord a curții, o sală era situată deasupra subsolului cu tavane boltite la etajul doi, iar apartamentele private erau situate la peretele vestic al orașului Curtea Bucătăria, în schimb, era așezată pe peretele estic lângă scările care duceau spre hol, precum și cu un pasaj sub acesta care ducea la subsol Bucătăria de la Castelul Ludlow (vezi incl ) era o clădire separată lângă intrarea în hol și în spațiile de locuit din vest CASTELUL ENGLEZ scheniya Era situat la zidul exterior nordic al unei curți mici, lângă turnul principal al castelului În două castele magnifice din timpul lui Edward (Conwy și Caernarvon), care aveau săli foarte mari și spațiu limitat, bucătăriile au fost construite pe peretele opus sălilor Nici capela nu avea un loc permanent pe planul castelului După cum s-a menționat deja, în unele castele din perioada timpurie, capela a fost în același timp și o biserică colegială, care se afla separat pe teritoriul adiacent castelului Uneori, ca și în cazul castelului Hastings, împreună cu casele rectorului, canonicilor și slujitorilor, ea ocupa o parte semnificativă din terenul castelului De fapt, aproape toate ruinele rămase din clădirile castelului sunt o clădire de biserică cruciformă și alte clădiri aferente acesteia La Castelul Ludlow, capela normandă era o clădire în curte (vezi incl ) Era capela privată a proprietarului castelului În secolul al XVI-lea, era legat printr-o galerie cu un grup de clădiri situate pe latura de est a sălii Astfel naosul a devenit cu două etaje La etajul doi se afla o galerie (sau solară), destinată doar proprietarului castelului, în timp ce anturajul acestuia folosea incinta de la etajul inferior Această metodă de împărțire a părții de vest a capelei în două etaje este foarte comună A fost folosit de două ori la Castelul Warkworth, atât în capela-extindere la clădirea rezidențială descrisă mai sus, cât și în capela construită mai târziu în clădirea turnului de pe deal Același lucru poate fi văzut în capela de la Castelul Berkeley și pe multe moșii precum Compton Winiats În Castelul Ludlow, așa cum sa menționat deja, în secolul al XIV-lea a fost construită o capelă separată pentru garnizoana din curtea exterioară În mod similar, locația capelelor din Turnul Londrei Acolo, capela regală a Sfântului Ioan se află în Turnul Alb, în timp ce capela garnizoană a Sfântului Petru a fost construită în partea de nord a curții Capela Castelului Kenilworth era la În Castelul Harlech, bucătăria era situată lângă zidul sudic al cetății, în unghi drept față de hol A HAMILTON THOMPSON peretele sudic în curtea exterioară În castelul Enik, capela era situată în partea de sud a curții Cu toate acestea, de regulă, în castel exista o singură capelă Capelele care se aflau în donjonurile castelelor au fost deja menționate mai sus Cu excepția castelelor Newcastle și Old Sarum, aici vorbim despre capelele personale ale proprietarilor sau pur și simplu capelele Mai târziu, la planificarea capelelor în castele, s-au ținut cont de două considerații Capele au fost construite astfel încât altarul să fie cât mai aproape de zidul estic al castelului și să existe un pasaj direct de la locuințele proprietarilor către galeria din partea de vest Aceste condiții au fost respectate la construcția capelelor anterioare și ulterioare ale Castelului Warkworth Ele pot fi urmărite în exemplul Castelului Bodiam și a altor cetăți medievale târzii În Castelul Berkeley (fig la p ), unde locuințele (solare) sunt în unghi drept cu hol, la sud, sau mai bine zis, sud-vest, capela umple colțul dintre clădiri Totodată, intrarea este acoperită de un hol, de unde o scară în spirală duce la apartamentul proprietarului Altarul era situat în partea de nord a zidului estic, lângă peretele din spatele estradei, iar galeria de vizavi era accesibilă din camera principală Axa principală a clădirii capelei mergea într-un unghi obtuz față de axa sălii În colțul de sud-est al capelei, unde grosimea zidului care o desparte de sală este maximă, a fost construită o sacristie În planul marilor castele galeze de la sfârșitul secolului al XIII-lea, capela era situată aproape lângă clădirile rezidențiale La Castelul Conwy, unde un oratoriu magnific cu un altar boltit este situat la etajul al doilea al turnului de nord-est, capela a fost construită pe o parte a pieței, despărțită printr-un despărțitor de sala mare La Castelul Harlech, capela a fost construită lângă meterezele de nord, iar spațiile de locuit ar fi putut ocupa colțul dintre capelă și sală Capela Castelului Kidwelly era situată la ultimele două etaje ale turnului de sud-est din curte Era situat în imediata apropiere a holului și a locuințelor adiacente Locația magnificei capele mici a castelului Bo- CASTELUL ENGLEZ Marie este oarecum izolată Capela era situată la etajul doi al unui turn construit în mijlocul zidului estic al curții Singura cale de aici până la sala situată în nordul teritoriului era printr-un pasaj lung îngust în interiorul zidului În plus, capela era prea mică pentru a fi folosită de toți soldații unei garnizoane destul de mari A fost poziționat astfel încât, dacă intrarea în turn era lăsată deschisă, închinătorii din curtea de dedesubt să poată urmări mersul slujbei Cu toate acestea, o cameră mare era aproape întotdeauna alocată enoriașilor La Castelul Manorbeer, capela de la etajul doi este o cameră destul de mare Este acoperit cu o boltă cilindrică ascuțită și se află deasupra etajului inferior, care avea și o astfel de boltă La primul etaj era un șemineu Moda de a avea colegii în interiorul castelelor a continuat de-a lungul Evului Mediu Unul dintre conții din Northumberland a avut intenția de a transforma cea de-a treia capelă a Castelului Warkworth într-o astfel de biserică, deoarece dovezile au fost păstrate Cu toate acestea, nu ne-au parvenit detalii despre aceasta și nici documente relevante Capitolul CASTELELE SECOLULUI XIII: FORTIFICAREA ZEDURILOR În mod tradițional, în timpul construcției castelului, s-a acordat o mare importanță turnului principal Atenția principală a constructorilor de castele din secolul al XII-lea a fost acordată pentru a face turnul cât mai invulnerabil în fața inamicului atacator Cu toate acestea, dezvoltarea artileriei ia forțat să acorde o atenție mai mare întăririi zidurilor exterioare ale castelului Vremurile în care zidurile castelului erau făcute din lemn s-au încheiat, iar construcția zidurilor de piatră necesita o abordare mai pricepută decât lucrări similare din trecut Prin urmare, în secolul al XIII-lea, constructorii și-au concentrat eforturile pe îmbunătățirea fiabilității zidurilor exterioare și a intrării în castel Pe măsură ce interesul s-a mutat treptat de la donjon la pereții exteriori, don A HAMILTON THOMPSON Zhonurile au încetat din ce în ce mai mult să fie folosite ca locuințe, cedând această funcție unor clădiri rezidențiale mai convenabile de pe terenul castelului Prin urmare, odată cu dezvoltarea gândirii militare, turnul principal s-a retras în roluri secundare în sistemul general de apărare al castelului; din ce în ce mai des această clădire nu era deloc prevăzută de planul cetăţii Urmărind acest proces treptat de dispariție a turnurilor principale din planurile arhitecturale, trebuie amintit că de la bun început turnul de piatră a fost doar un element suplimentar în sistemul de apărare al zonei împrejmuite cu o palisadă În primele cetăți, precum Richmond sau Ludlow, fortificațiile din piatră făceau să pară că prezența unui turn în castel nu era necesară: întregul castel, protejat de un zid de piatră, părea a fi unul mare turn Abia după ce a devenit evident că zidurile de piatră în sine nu puteau asigura fortăreața acelei apărări, așa cum se așteptau constructorii, în ambele castele menționate mai sus au apărut donjonuri În ambele cazuri, turnul a fost amplasat pe prima linie de apărare a curții principale a cetății Sarcina sa principală a fost să ofere stabilitate suplimentară pentru apărarea zidurilor cetății Și abia atunci, când toate mijloacele de luptă au fost epuizate, a devenit ultimul refugiu pentru partea apărătoare, așa cum am menționat mai sus Pe vremea regelui Henric al II-lea, un turn de piatră (în versiunea sa clasică sau sub forma unei fortificații shell-kip) construit pe un deal a fost elementul principal în structura castelului înconjurat de un zid de piatră Deasupra castelelor din Conisbrough și Pembroke (fig la p ) aceste clădiri încă stau cu mândrie În același timp, zidurile cetății din jurul lor au fost refăcute sau reconstruite în așa fel încât să ofere o apărare de flancare La Castelul Pembroke, cele două turnuri semicirculare care protejează peretele sudic al curții au fost construite evident după construirea turnului principal În castele precum Manorbeer, unde cele mai vechi clădiri datează de la sfârșitul secolului al XII-lea, constructorii au revenit la planul inițial CASTELUL ENGLEZ castel, care nu prevedea prezența unui donjon, așa cum a fost cazul castelelor din Richmond și Ludlow din prima etapă Atenția care în vremurile anterioare a fost acordată întăririi unei zone cheie a sistemului de apărare s-a concentrat acum pe întărirea întregului zid exterior al castelului pentru a se asigura că atacul inamicului ar putea fi întâmpinat cu un front unit Cu toate acestea, după cum am menționat mai sus, pe toată perioada de tranziție, donjonul a făcut obiectul unei atenții și îngrijiri sporite În castelul Château Gaillard (fig la p ), el a făcut parte integrantă din schema generală de apărare Despre elementele externe ale acestui sistem se vor spune mai multe mai târziu Turnul principal era situat în punctul cel mai înalt al curții interioare, sau a treia, care avea forma unui oval neregulat Dar înainte de a ajunge aici, inamicul a trebuit să depășească două linii externe de apărare printr-o luptă Armata asediătoare avea o singură cale de a avansa de-a lungul istmului la sud-est de stânca pe care se află castelul Din această parte, castelul era protejat de puternice structuri defensive exterioare situate într-un unghi ascuțit față de istm Când în - Philip-Augustus a decis să folosească arme de asediu împotriva garnizoanei de apărare, și-a concentrat atenția asupra ravelinului - un turn rotund situat în fruntea apărării Pe flancurile acestei margini erau încă două turnuri rotunde mai mici Intrarea în cetate, situată nu departe de colțul nordic al triunghiului rezultat, era acoperită pe o latură de un turn rotund și, eventual, altul de același, situat simetric pe latura opusă Acest punct de apărare era înconjurat de un șanț exterior După cum sa dovedit, armele de asediu nu au putut provoca daune semnificative zidurilor exterioare ale castelului Până când Filip a ordonat ca soldații În viitor, termenii „cornwork”, „lunette” sau „ravelin” din fortificație au început să desemneze fortificații exterioare, care ieșeau în unghi spre trupele atacatoare În Evul Mediu, numele comun „barbican” era folosit pentru a desemna astfel de fortificații A Hamilton Thompson „Castelul Englez* A HAMILTON THOMPSON a slăbit zidăria pereților cu ajutorul tunelurilor, nu existau goluri nici în pereții exteriori, nici în interior De menționat, de asemenea, că de-a lungul întregului teritoriu al castelului a existat un șanț foarte adânc cu margini abrupte, sculptat în baza stâncoasă Despartea fortificațiile exterioare de curtea din mijloc, în colțurile căreia se ridicau turnuri rotunde În această curte se aflau diverse clădiri, dintre care s-au păstrat fundațiile și incintele subterane, de asemenea săpate în fundația din stâncă Zidul acestei curți se întindea de-a lungul marginii stâncii și a versantului nord-estic, înconjurând aproape complet teritoriul curții Cu toate acestea, o curte nu era situată în interiorul celeilalte, deoarece curtea ocupa doar marginea teritoriului înconjurat de curtea din mijloc și era separată de aceasta printr-un șanț Zidul curții a fost partea cea mai originală și remarcabilă a apărării cetății Întreaga sa suprafață exterioară, cu excepția secțiunilor care treceau pe pante abrupte, era o serie de umflături care se intersectează Peretele nu avea practic planuri drepte Având în vedere suprafața convexă a zidului cetății și rezistența acestuia, nu putem decât să admirăm talentul militar al lui Filip, pentru care nu s-a dovedit a fi un obstacol de netrecut Se putea intra în curte prin poarta din fața de est, situată vizavi de cea mai îngustă secțiune a curții din mijloc Aici, încă de la început, șanțul a fost străbătut de un terasament de piatră Panta-pantă a turnului principal era îndreptată spre poartă Schema de construcție a castelului a fost perfectă în ceea ce privește acoperirea flancurilor De asemenea, a făcut un pas înainte, spre o dispunere concentrică a unei curți în alta Amplasarea turnului principal pe teritoriul castelului a fost un tribut clar adus tradiției Istoria asediului din demonstrează clar că acest element al castelului era în mod clar de prisos Ultimele speranțe ale apărătorilor cetății erau legate nu de turnul principal, ci de zidul curții Când soldații lui Filip au reușit să spargă integritatea apărării în această zonă, iar armele lui de asediu au fost transferate aici în CASTELUL ENGLEZ ruperea zidului slăbit și aceste ultime speranțe s-au pierdut Forma bizară a zidului interior al castelului Château-Gaillard nu a mai fost încercată să fie repetată în construcția altor obiecte Cu toate acestea, constructorii Castelului Conisbrough au încercat în mod clar să obțină un efect de flancare construind turnuri rotunde de-a lungul zidului (vezi incl ) Aici, curtea are o formă aproape ovală, iar porțiunea de sud a zidului, unde se află intrarea din lateralul fortificațiilor exterioare, era întărită de turnuri mici, dar puternice, cu o bază masivă, ieșind din zid cu aproape două - treimi din circumferință Aceleași fortificații puternice sub formă de corniche de pe ziduri au fost păstrate în castelele din Scarborough și Narsborough Ele puteau fi adăugate cu ușurință la zidurile deja construite dacă era nevoie Cu toate acestea, pentru comoditatea acțiunilor soldaților în apărare, era mai profitabil să existe turnuri mari cu camere la fiecare etaj Și astfel de turnuri deveneau din ce în ce mai răspândite Amplasarea lor a asigurat acoperire pentru aproape întregul perete Pentru astfel de turnuri, o formă rotundă sau poligonală a fost considerată general acceptată Castelul Warkworth (fig la p ) este un exemplu de fortăreață engleză din secolul al XII-lea în care intrarea era dispusă într-un zid bine fortificat, deși turnurile erau situate la o distanță destul de semnificativă unul de celălalt În ciuda succesului acțiunilor soldaților lui Filip în timpul asediului cetății Chateau Gaillard, care au reușit să spargă spărturi din ziduri, în timpul altor operațiuni similare, viața lor era în pericol Astfel, în timpul asediului cetății Koussi din , contele Saint-Paul a folosit metoda tradițională de săpare sub unul dintre turnurile curții exterioare Un detașament de asediatori concentrat sub turn Cu toate acestea, suporturile de lemn nu erau suficient de puternice pentru a susține greutatea turnului și acesta a căzut în mod neașteptat, îngropând soldații dedesubt Rămășițele lor nu au fost niciodată recuperate Aceste fortificații suplimentare au fost construite probabil la scurt timp după ridicarea turnului principal rotund Zidul în sine aparține, cel mai probabil, unei perioade anterioare, probabil la începutul secolului al XII-lea Poate de la bun început a înconjurat curtea cetății Cu toate acestea, nu s-au păstrat urme ale dealului artificial A HAMILTON THOMPSON În același timp, aranjarea lor este în total contrast cu plasarea întâmplătoare a turnurilor pe zidurile castelelor anterioare, cum ar fi Ludlow Castelul se ridică pe malul drept al râului Koket Cotul râului ocolește castelul în așa fel încât singura abordare convenabilă a acestuia este un platou pe partea de vest Pe amplasamentul dintre râu și castel se află clădiri ale orașului Dealul pe care este construit castelul este situat în vârful triunghiului chiar deasupra orașului Pe latura de vest, puternicul zid de cetate nu are un singur turn Din interior, clădirile rezidențiale i se alătură Pe peretele sudic, unde se află intrarea, se află două turnuri de colț de-a lungul marginilor Cel de vest se numește Kradifargus, iar turnul dreptunghiular de est poartă numele de Emble Deasupra zidului estic, care este orientat spre oraș, se află un turn în formă de jumătate de octogon, pe fiecare parte a căruia sunt găuri mari pentru arcași Astfel, un mic detașament de arcași ar putea controla complet drumul către oraș Turnul lui Kradifargus iese pe teritoriul castelului într-un unghi obtuz, iar zidurile sale din această parte sunt o continuare a zidului cetății La primul etaj al turnului se putea ajunge prin pivnița situată în spatele holului, la etajul doi prin camera principală de deasupra acestuia, iar la etajul trei prin scările din grosimea zidului dinspre hol sau de la palier spre vest a camerei principale Turnul de est iese complet spre exterior, peretele său interior fiind plat Avea trei etaje Intrarea la etajul doi era printr-o scară exterioară în curte Este imposibil de înțeles cum s-a putut ajunge la etajul al treilea, deși rămășițele ușii se mai păstrează acolo La etajele I și II ale turnului de est, aproape de intrări, erau latrine Practic nu a mai rămas nimic din ele în turnul de vest În ciuda faptului că între turnuri a existat o secțiune semnificativă a zidului cetății, ceea ce a redus mult eficacitatea acestora Aproximativ același este și orașul și castelul Appleby de pe cotul mare al râului Eden CASTELUL ENGLEZ din punctul de vedere al asigurării apărării, cele două părți cele mai vulnerabile la atacul inamicului erau protejate în mod fiabil Turnul porții, construit în jurul anului (vezi incl ), ieșea dincolo de conturul zidului sudic dintre turnurile Kradifargus și Emble Porțile în sine erau amplasate într-o adâncitură între două turnuri, în formă de jumătate de octogon Fortificațiile poligonale folosite în acest castel sunt tipice pentru partea de nord a Angliei Cu toate acestea, forma dreptunghiulară a Turnului Emble sugerează că tendințele conservatoare au fost puternice și în această parte a țării Chiar și în secolul al XIV-lea, turnurile de colț ale castelelor precum Dunstenburg erau dreptunghiulare În același timp, casele fortificate situate de-a lungul granițelor de nord au păstrat o formă dreptunghiulară de-a lungul istoriei Evului Mediu Importanța pe care constructorii Castelului Warkworth o acordau intrării în cetate era caracteristică acelei vremuri În castelele lui Lewis și Tickhill, creatorii săi au căutat în primul rând să suplimenteze fortificațiile de pământ cu porți în prelungire de piatră Turnurile porților normande erau foarte simple, ceea ce nu se poate spune despre porțile Castelului Warkworth, ai cărui constructori au făcut toate eforturile imaginabile și de neimaginat pentru a le întări cât mai mult posibil Turnul porții avea trei niveluri În partea de jos erau porți acoperite cu boltă și flancate de două turnuri în formă de octogon trunchiat Acolo se aflau și camerele de gardă care, după o descriere din , au devenit ulterior camera portarului și închisoare Ar trebui luate în considerare mai detaliat măsurile de precauție care trebuie luate în cazul intrării neautorizate pe poartă Porțile s-au deschis spre exterior; în spatele lor, la o distanță de aproximativ metru, era un grătar de ridicare Spațiul dintre poartă și grătar a fost împușcat de arcași prin niște portiere din pereții camerelor de gardă Grătarul părea să coboare de la etajul trei Partea sa superioară, mai largă, a căzut într-o canelură, care A HAMILTON THOMPSON s-a încheiat la nivelul unui corbel în zidărie de sub tavanul boltit al culoarului, în timp ce partea inferioară ajungea la pământ În spatele gratiilor, trecerea era controlată prin fante din pereții laterali Cu aproximativ , metri înainte de capătul pasajului, bolta de deasupra acestuia s-a terminat și a început acoperișul de lemn Pe ambele părți ale intrării interioare erau uși către camerele de gardă, care se întindeau de-a lungul întregului pasaj Designul turnului porții Castelului Warkworth a fost similar cu multe structuri similare din castele medievale și orașe fortificate La etajul inferior al blocului principal al blocului, deasupra căruia mai erau de obicei două etaje, se afla o cameră de intrare Pe laturi erau două turnuri rotunde sau octogonale, la etajele inferioare ale cărora erau încăperi de gardă Această cameră avea lacune din care se putea controla accesul la porți și trecerea prin acestea De obicei, porțile erau dispuse în partea îndepărtată a pasajului, care arăta ca o galerie acoperită Locația porților și a grilajului de ridicare la Castelul Warkworth este mai degrabă o excepție De obicei, zăbrelele era coborâtă în fața porții, care se deschidea spre interior și, când era închisă, era blocată cu unul sau mai multe șuruburi Dar din moment ce porțile Castelului Warkworth s-au deschis spre exterior, acest lucru a fost imposibil Prin urmare, în acest caz, a fost necesar să se reproducă aranjamentul obișnuit exact invers Dar dacă planul general al turnului porții era destul de asemănător cu unul similar, deși cu mici diferențe, atunci metodele de organizare a apărării porții ar putea fi foarte diferite Astfel, în Byward Tower, turnul porții exterioare din Turnul Londrei, era o zăbrele în fața unei uși de lemn care se deschidea spre interior În spatele ușii se afla un alt grătar de ridicare, care bloca accesul în partea interioară, mai lată a pasajului, cu un lemn Așa-zisa cameră a comandantului era situată la etajul doi al turnului porții Este posibil ca grătarul să fi fost coborât în interiorul peretelui sudic al acestei încăperi Aici, la acest etaj, nu era nicio fereastră CASTELUL ENGLEZ acoperiş În plus, între zăbrelele exterioare și poartă, tavanul era traversat de o nervură cu trei găuri în ea, de unde apărătorii turnului puteau trage împotriva inamicului atacator În plus, în timpul asediului, poarta putea fi întărită cu o structură de lemn, a cărei margine superioară era fixată în aceste găuri din tavan Astfel de deschideri, care nu erau doar niște lacune cu balamale, se găsesc și în turnurile porților din castelele Pembroke și Warwick și în turnul care proteja poarta de vest a orașului Southampton În acest din urmă caz, un turn dreptunghiular de poartă a fost atașat de partea interioară a zidului de la intrarea în oraș Trecerea prin poarta de la primul etaj al turnului era protejata din exterior doar de aceasta constructie cu gauri Două bare de ridicare au fost amplasate în interiorul porții Este posibil ca la început găurile, ale căror axe se intersectează, să fi fost destinate să fixeze cercurile bolții în timpul construcției Este posibil ca ulterior să fi fost păstrate pentru uz militar Cu toate acestea, de-a lungul timpului, unul dintre elementele de apărare a porților castelului a fost folosirea de niște portiere articulate sub formă de fante dreptunghiulare lungi în boltă sau în arcul din fața grătarului de ridicare În unele cazuri, când erau aproape de grătar, puteau fi folosite pentru a fixa o structură grea din lemn care ar putea întări grătarul de fier Castelul Warkworth nu are astfel de facilități Aici, pereții celui de-al doilea etaj de deasupra porții ies ușor înainte peste o serie de cornisaje Acest lucru a fost făcut pentru a consolida structura Cu toate acestea, mai târziu a apărut un parapet proeminent pe turn, iar spațiul dintre pervazi a fost destinat unor portiere cu balamale Începând din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, a devenit obișnuită construirea unui parapet peste arcul din fața porții dintre turnurile laterale Spațiul dintre parapet Opinia răspândită că plumbul topit a fost turnat prin găurile de pe capetele asediatorilor nu este altceva decât o legendă Acest material valoros cu greu ar fi putut fi folosit în acest fel Cu toate acestea, cu un efect mult mai mare, apărătorii ar putea folosi var neted zdrobit A HAMILTON THOMPSON Castelul Pembroke Trecerea prin poartă Vedere din interior iar zidul principal a fost lăsat deschis, ceea ce a permis controlul spațiului din fața grilajului de ridicare, ca, de exemplu, la castelele Chepstow și Tutbury Din punct de vedere al construcției, obiceiul de a lăsa spațiu sub arcul exterior din fața porții a produs rezultate excelente Cele mai perfecte exemple de design de porți includ poarta de la Castelul Denbigh, cu vestibulul său octogonal, și Poarta Regelui de la Castelul Caernarvon, unde un arc trece prin cele două etaje inferioare ale turnului și susține peretele exterior al etajului superior (fig la p ) În unele cazuri, ca, de exemplu, în castelele Pembroke și Kidwelly (fig la pp , ), unde trecerea prin poartă CASTELUL ENGLEZ Castelul Kidwell Interiorul porții protejate de zăbrele exterioare și interioare, între porțile exterioare și interioare erau până la trei găuri în boltă La Castelul Pembroke (vezi incl ), turnul porții are o formă destul de neobișnuită Două turnuri semicirculare care flanchează intrarea sunt situate pe partea curții castelului Între ele se aruncă un arc, care se află oarecum înainte în raport cu bolta interioară a porții Este greu de spus cum trebuia folosită această „barbicană interioară” (dacă se poate numi așa) pentru a consolida fortificațiile deja puternice de la intrarea în castel Poate că spațiul său interior a fost folosit pentru a găzdui o platformă din lemn, la care se putea accesa de la etajul doi al turnului porții De aici s-a putut controla A HAMILTON THOMPSON să măture teritoriul curţii Dacă inamicul ar fi încercat să pătrundă în teritoriul castelului prin poartă, ar fi suferit pagube semnificative De obicei pasajul avea un arc cilindric lancet, întărit cu nervuri transversale instalate la aceeași distanță unele de altele Cu toate acestea, partea mai largă a pasajului din partea centrală avea adesea un tavan din lemn, ca în Turnul Byward (Turnul) Intrarea boltită a turnurilor porții interioare ale castelelor Harlech (fig la p , ) și Bomari (fig la p ) avea și ele tavane din lemn, care se sprijineau pe nervuri transversale de piatră situate foarte aproape una de alta Etajele inferioare ale turnurilor care flanchează poarta aveau de obicei tavane boltite Camera de gardă, prin care se accesa turnul de pe ambele părți ale pasajului interior, avea de obicei un tavan de piatră dacă pasajul în sine era boltit până la capăt sau când ocupau întreg spațiul de la parter Cu toate acestea, de obicei turnul de flancare era considerat un fel de cameră de gardă exterioară, care putea fi accesată din camera de gardă interioară Dacă avea o formă rotundă, atunci în interior era un poligon Tavanele boltite aveau nervuri, care, la randul lor, incepeau pe stalpi la colturile turnului Un plan similar este tipic pentru Turnul Byward și Turnul Mijlociu al Turnului Londrei În aceste clădiri, partea interioară a pasajului are tavan din lemn, iar încăperile adiacente acestuia sunt, de fapt, holuri care duc la parterul turnurilor care flanchează porțile Totodată, în Turnul Mijlociu din camera situată în stânga Acest lucru se aplică, fără îndoială, pentru aproape toate turnurile rotunde cu tavane boltite și nu numai pentru turnurile porților, de exemplu, pentru toate turnurile curții din castelul Koussi Dar chiar și în absența bolților, structura interioară a turnurilor rotunde era uneori un poligon Acest lucru poate fi văzut în exemplul turnurilor de colț de vest ale Castelului Harlech, unde toate etajele, inclusiv primul, au un astfel de plan În turnurile din colțul estic ale acestui castel, partea interioară a parterului are formă cilindrică castel englezesc Castelul Rockingham poarta principala de la pasaj, era o scară în spirală până la etajul doi În Byward Tower, acest loc este o cameră dreptunghiulară cu o boltă cu nervuri Turnul Castelului Rockingham poate fi considerat un exemplu clasic de turn de poartă (vezi figura de mai sus) Detaliile caracteristice indică faptul că a fost construită la sfârșitul domniei lui Henric al III-lea Turnul este situat în partea de est a zidului și iese aproape complet dincolo de conturul său Structura are o formă clasică dreptunghiulară cu un pasaj în partea centrală Pe laterale sunt două turnuri semicirculare flanchend partea exterioară a porții Nu există tavane boltite Intrarea exterioară era sub forma unui arc lancet, format din două arce care se intersectează, ale căror centre se află sub călcâiele arcului Intrarea era protejată de un grătar de ridicare, situat în interiorul arcului din fața ușii de lemn Pe cealaltă parte a pasajului era oa doua uşă În pereții laterali ai trecerii erau uși care dădeau spre încăperi dreptunghiulare Intrările în aceste case de gardă, în acele cazuri în care zidul exterior era foarte lat, luau forma unor coridoare înguste de cotitură pentru a induce în eroare inamicul și a-i îngreuna pătrunderea înăuntru A HAMILTON THOMPSON Castelul Newcastle poarta neagra În zidurile lor estice erau uși către camere semicirculare din interiorul turnurilor Poarta și turnurile de flancare aveau doar un etaj superior fiecare O astfel de simplitate a amenajării interioare amintește imediat de turnurile dreptunghiulare de piatră ale porților care au fost ridicate în castelele din perioada normandă timpurie și aveau o singură cameră superioară Dezvoltarea se exprimă în înlocuind intrarea inițială cu un coridor central care trece prin primul etaj al turnului Ceea ce a fost nou a fost adăugarea de încăperi pe părțile laterale ale acestui pasaj, precum și ridicarea unor turnuri de flancare perfect modelate și a unor bare de fier pentru a proteja ușile din lemn Turnul de poartă al Castelului Newcastle, unde așa-numita Poartă Neagră (vezi imaginea de mai sus), care a început să fie folosită ca intrare în castel în secolul al XIII-lea, este un exemplu de design mai atent și de abordare neconvențională Dispunerea nivelului inferior este foarte simplă Pe părțile laterale ale pasajului central se află turnuri de flancare cu camere de gardă În același timp, turnurile de flancare nu ies doar dincolo de structura dreptunghiulară Ele asigură apărarea completă a porții de flancuri, formând un arc larg pe ambele părți La etajul inferior al fiecăreia dintre turnurile de flancare se afla o singură cameră mare boltită, cu brete înguste, de unde partea de apărare avea posibilitatea de a controla o secțiune a șanțului Din punct de vedere arhitectural, intrarea în castel este foarte simplă La acelasi Asediul orașului fortificat A HAMILTON THOMPSON timp în fiecare dintre pereții laterali de dedesubt există o mică arcade, formată din trei arcade trilobate Tavanele boltite ale camerelor de gardă au și ele unele particularități Partea superioară a turnului porții a suferit modificări semnificative în secolul al XVII-lea Este posibil ca constructorii și mai faimosului turn de poartă al Castelului Dunstenburg, construit aproape trei sferturi de secol mai târziu, să fi profitat de ideea inițială, care includea turnuri mari de flancare Putem amâna discuția despre scopul etajelor superioare ale turnului porții până când, ca urmare a luării în considerare a planurilor detaliate ale castelelor, ajungem la concluzia despre importanța extremă a acestei părți a cetății Din punct de vedere militar, necesitatea etajului superior a fost determinată de amplasarea acolo a mecanismelor de control al grătarului de ridicare În podeaua acestei încăperi se afla partea superioară a șanțului, prin care, cu ajutorul unui bloc de pe tavan, se ridica sau se cobora un grătar de fier De obicei, atunci când nu era necesară utilizarea grătarului de ridicare, acesta era fixat în poziția superioară Au fost păstrate multe încăperi pentru operarea barelor de ridicare, cum ar fi la Castelul Berry Pomeroy și la Bootham Bar din York În conformitate cu cele mai recente cerințe de fortificare pentru acea vreme, intrarea în castel trebuia protejată de o fortificație exterioară sau barbacană Termenul „barbican” este cel mai probabil de origine orientală Acest cuvânt desemna orice fortificație din afara castelului, care acoperea principalele abordări către acesta sau intrarea în oraș Cuvântul „barmkin”, care, după cum sa menționat mai sus, ar putea fi o versiune distorsionată a pronunției cuvântului „barbican”, a fost folosit în nordul Angliei pentru a se referi la curtea exterioară a unei case de fortăreață sau Poarta Neagră a fost construită în Barbacana exterioară din fața intrării a fost instalată în găuri pentru grinda, pe care a fost atașat blocul pentru ridicarea zăbrelei, s-au păstrat în zidăria turnurilor de poartă ale castelelor Conwy și Ridlan CASTELUL ENGLEZ York Barul Walmgate locuință fortificată (literalmente - „închisă în palisade”) În multe castele, cum ar fi Ludlow, Denbigh și Manor-beer, curtea exterioară era o completare la teritoriul general al castelului și păzea abordările către curte sau cetatea însăși În același timp, zidurile fortificației exterioare erau o completare la zidul bine fortificat al curții Astfel de curți exterioare amintesc foarte mult de barmkins din nordul Angliei Wingfield Manor, o casă fortificată din secolul al XV-lea, poate fi citată drept o curte clasică de acest tip Fortificațiile exterioare nu erau neobișnuite și serveau și drept barbacane Este posibil să fi luat forma unei curți exterioare cu ziduri, ca în cazul Château Gaillard Sau ar putea fi construite ca fortificații de pământ alungite, ascuțite, ridicate în zonele cele mai vulnerabile ale apărării, ca la Landovery În ambele cazuri, aceste fortificații au fost înconjurate de un șanț separat, care era o continuare a șanțului principal Dar clasica barbacană era o continuare a turnului porții protejat de ziduri Această fortificație a făcut posibilă controlul unei zone mici a teritoriului, o intrare îngustă în terenul castelului Cel mai simplu exemplu este A HAMILTON THOMPSON barbacanul turnului porții din Walmgate Bar din York (fig la p ), unde turnul porții construit în secolul al XII-lea a fost întărit din exterior de doi pereți paraleli construiti în unghi drept cu acesta Prin urmare, pentru a ataca poarta, trupele de asalt ar trebui să traverseze un pasaj îngust și lung între ziduri înalte, unde soldații părții de apărare ar putea folosi efectiv armele de aruncare împotriva lor Barbacana era de fapt o extindere a clădirii intrării principale, adaptată la maximum pentru a îndeplini același rol ca și extinderea turnului principal Utilizarea fortificațiilor exterioare a fost o consecință directă a faptului că accentul principal în organizarea apărării s-a mutat de la turnul principal la zidul exterior al cetății Acum nu numai zidul în sine, ci și fiecare secțiune a fortificațiilor trebuia să fie adaptată la maximum la apărarea activă Abordările către intrarea principală în castel trebuiau să fie suficient de fortificate pentru a deruta inamicul În același timp, protejând principalele abordări către castel sau oraș, constructorii medievali au reprodus involuntar în piatră lucrările de terasamente pe care predecesorii lor le executaseră în vremuri preistorice Experiența istorică i-a învățat pe constructorii secolelor al XIII-lea și al XIV-lea să acționeze în același mod ca predecesorii lor care au construit cetatea Castelului Maidn, acceptarea principiilor de planificare concentrică a fortificațiilor a devenit în timp o chestiune de la sine înțeles Concluzia intrării principale în castel din interiorul barbacanului este clar vizibilă în castelele Bamburgh, Conisbrough (vezi incl ) și Scarborough (fig la p ) În primele două cazuri, datorită faptului că castelul se afla într-o zonă izolată, și ținând cont și de natura zonei din fața castelului, era evident că în orice caz abordările către poartă au fost efectuate de-a lungul unei pante abrupte de dealuri, direct sub cetate În Castelul Sandal (fig la p ) a fost construită o barbacană, a cărei funcție era de a apăra intrarea în fortificația shell-kip CASTELUL ENGLEZ ziduri Constructorii Castelului Bamburg au reușit să profite de condițiile naturale într-un mod neobișnuit de eficient Aici poarta, cu două turnuri rotunde flancate, a fost construită la un nivel mult sub vârful dealului Aici, drumul în sus din interiorul porții a fost tăiat în bazalt Era controlat din zidul cetății, precum și din turnul principal, adică, de fapt, era o barbacană Dealul pe care a fost construit Castelul Conisbrough era un deal abrupt, în fața părții mai plate căreia a fost săpat un șanț larg Curtea exterioară de pe latura de sud-vest a șanțului nu era înconjurată de zid de piatră Turnul porții era situat pe marginea șanțului, sub nivelul zidului din jurul curții Construcția acestui turn, în măsura în care a fost posibil să se stabilească, nu s-a deosebit prea mult de turnurile porților de piatră din vremurile anterioare Cu toate acestea, pereții laterali ai turnului au fost prelungiți pe versantul dealului până la intrarea în curte Zidul din stânga se învedea cu colțul zidului exterior al cetății aproximativ la mijlocul pasajului Peretele din dreapta acoperea intrarea în curte, care era situată în unghi drept cu pasajul format Ca și în castelul din Bamburgh, apropierea de poartă de aici s-a realizat printr-un pasaj îngust între ziduri înalte, care era controlat complet de pe toate platformele zidurilor curții A doua jumătate a pasajului trecea direct pe sub pereți Un astfel de pasaj, care face o viraj bruscă în unghi drept în secțiunea finală, ar putea fi ușor transformat într-o capcană mortală pentru asediatori Dealul pe care se află Castelul Scarborough este aproape complet separat de oraș printr-o râpă adâncă Intră în castel Castelul Conisbrough avea o singură curte Era situat în întregime pe vârful unui deal separat Castelul Restormel din Cornwall a ocupat o poziție similară Acest aranjament poate fi comparat cu barbacanul mai perfect din punct de vedere al aspectului său și al platformei din fața intrării în castelul Ko-nui (p ) A HAMILTON THOMPSON era posibil prin trecerea de-a lungul potecii înguste dintre acesta și marginea de nord a dealului Turnul porții cu turnuri de flancare rotunde face parte dintr-o mică fortificație exterioară cu ziduri de formă geometrică neregulată sau barbacană, care se afla pe cotul exterioară al defileului Din acest cap de pod, dacă se poate numi așa, era un pasaj drept, înconjurat pe ambele părți de ziduri A trecut peste râpă, a capturat podul în drum și a ocolit panta abruptă a dealului din stânga Mai departe, spațiul s-a extins, trecând în curtea exterioară a castelului, care era controlată și practic blocată de turnul dreptunghiular principal Zidul din stânga a continuat de-a lungul pantei dealului, iar în dreapta, în direcția mai convenabilă pentru atac, zidul a devenit mai masiv și mai gros Aici s-a îndepărtat de versant și s-a învecinat cu marginea vestică a peretelui sudic al curții Exemplele de mai sus sunt dovada măsurilor de precauție pe care le-au luat constructorii în secolul al XIII-lea pentru a preveni un atac brusc asupra castelului Iar măsurile luate în acest scop în castelele din Țara Galilor sub Eduard I au fost și mai impresionante De remarcat faptul că în cele trei castele tocmai menționate, intrarea principală în castel a fost extinsă până la marginea exterioară a barbacanei În același timp, s-a format un pasaj îngust, care leagă porțile exterioare și interioare de castel Dar în castelele construite la sfârșitul secolului al XIII-lea - începutul secolului al XIV-lea, barbacana, așa cum se poate vedea din exemplul fortificației Walmgate Bar din York, era o fortificație suplimentară în fața turnului porții Această metodă de acoperire a porților castelelor prin construirea de fortificații exterioare este tipică, de exemplu, pentru Castelul Kenilworth, unde drumul către curtea exterioară a castelului, care duce printr-un lac artificial format prin construirea unui baraj pe două râuri mici, este controlat de trei linii succesive de apărare Prima linie exterioară avea fortificații de pământ, avea un segment Cel mai probabil, cea mai mare parte a zidului exterior al Castelului Scarborough a fost păstrat încă de la întemeierea acestuia CASTELUL ENGLEZ Castelul Warwick Barbican contururi mentale Acesta a fost întărit cu bastioane rotunde din piatră situate în drumul către prima poartă exterioară În spatele primului turn de poartă, care era un fel de cap de pod, ca Turnul Mijlociu din Cetatea Turnului, se afla un drum sau baraj de terasament, protejat de latura de est de un zid Barajul trecea peste lac și ducea la un alt turn puternic de poartă, care se numea turnul lui Mortimer Această clădire, dotată cu două lift A HAMILTON THOMPSON Abația de la Mont Saint Michel gratare, situate la capatul terasamentului, in fata zidului cetatii Dar barbacanul clasic, caracteristic cetăților din secolele al XIV-lea și al XV-lea, nu era o linie exterioară de apărare lungă, atent echipată Era o clădire de piatră ridicată în fața turnului porții, care trebuia să absoarbă atacurile inamice într-o zonă îngustă, precum și să împiedice un atac simultan asupra porții principale din toate direcțiile Apropierea restrânsă de poarta principală a fost o trăsătură caracteristică a barbak-ului nou dintr-o perioadă ulterioară construită în secolul al XIV-lea, de exemplu la castelele Warwick (vezi incl ), Enick (vezi incl ) și Porchester Toate au creat un pasaj direct între zidurile de piatră La Castelul Porchester, barbacana este situată în fața turnului de poartă din curte din secolul al XII-lea La începutul secolului al XIV-lea i s-a adăugat o prelungire dreptunghiulară cu pasaje laterale către escarpa curții din afara zidului Barbacana în sine, construită ceva mai târziu, consta din doi pereți paraleli care protejează un pod mobil peste un șanț În peretele de vest a fost amenajat un pasaj oblic, care mergea spre poarta de vest din curtea exterioară, care a făcut imposibil un atac surpriză al inamicului în această zonă Aici, ca și în Castelul Enik, se putea intra în barbacană printr-un pod mobil Cu toate acestea, la Castelul Enik, unde un pod mobil asigura trecerea prin bucla exterioară a șanțului de șanț, șanțul în sine putea fi traversat pe un al doilea pod mobil în interiorul barbacanei CASTELUL ENGLEZ La Castelul Lewes, pe la sfârșitul secolului al XIII-lea, în fața turnului porții normande a fost adăugată o barbacană, care ca formă semăna cu clădiri similare la castelele Porchester sau Tickhill Aici anexa era sub forma unui pasaj scurt cu pereți pe ambele părți ale acesteia Din exterior, pasajul se incheia cu un alt turn inalt de poarta, care se inalta peste santul cetatii exterioare, aproximativ in mijlocul acestuia Pe cealaltă parte a pasajului învecinat urcând drumul Noul turn avea o formă dreptunghiulară, axul său principal mergea perpendicular pe drum Colțurile turnului erau încununate cu turnulețe rotunde de flancare care se proiectau spre exterior aproximativ la nivelul de unde începea arcul de intrare (fig la p ) Astfel de turnulețe erau numite bartizani Ele au fost foarte caracteristice arhitecturii militare franceze din secolele al XIII-lea și al XIV-lea În Anglia, astfel de structuri erau mult mai rare și rareori sunt la fel de mari ca cele de la Castelul Lewes Bartizanii mai mici ieșeau în afară într-un punct mai aproape de crenelul clădirii unde au apărut Un aranjament similar poate fi văzut în turnul porții al Castelului Lincoln, la colțurile turnurilor din Beley (vezi incl ) și Castelele Chipchase din Northumberland Parapetul turnului-barbican al porții de la Castelul Lewes este oarecum împins în față și se sprijină pe o serie de perfore în trepte, acest lucru a fost suficient pentru a găzdui șase portițe mari cu balamale O astfel de construcție amintește oarecum de așa-numitul châtelet, „un mic castel fortificat”), care acoperea intrarea principală în mănăstirea fortificată de la Mont Saint-Michel (fig la p ) În Franța, un turn de poartă suplimentar, ca în Castelul Lewes, sau un gard exterior, ca în Castelul Scarborough, Aceleași turnulețe se găsesc și pe donjonul Castelului Pontefract, pe turnurile Micklegate Bar, Monk Bar și Bootham Bar din Cetatea York, unde sunt situate pe colțurile exterioare În Castelul Lincoln, peretele etajului superior al turnului porții dintre bartizani formează un unghi obtuz față de spațiul din față Turnul principal al porții din mănăstire (Belle Cheze) a fost construit sub abate Toustaine ( - ), iar castelul sub abate Pierre Le Roy în A HAMILTON THOMPSON Castelul Baumari turnul porții a primit numele de „chatelet” sau „bastilie” (bastilie, castel fortificat; fortificație) Toate astfel de fortificații din fața porților de la castel, indiferent de ce termen special sunt desemnate, pot fi atribuite barbacanilor În cele mai izbitoare exemple de îmbunătățire a artei fortificației, care includ, de exemplu, castelele Ko-nui (Fig la p ) și Bomari (vezi Fig mai sus), o atenție deosebită s-a acordat plasării apropierea de poarta castelului în unghi drept sau oblic pentru a priva inamicul de posibilitatea unei căi directe Același mod de a complica calea inamicului prin întoarcerea în unghi drept este, de asemenea, caracteristic exemplelor de fortificații din Franța Un exemplu deosebit de izbitor în acest sens este poarta castelului din Carcassonne (fig la p ) În același timp, în Anglia, construirea de barbacane cu pasaje drepte era considerată mai de preferat Și chiar și în castele precum Caerphilly și Harlech, gradul de fortificare a porților castelului depindea de amplasarea curților concentrice în planul general al castelului Britanicii, de regulă, nu au abuzat de fortificații și capcane suplimentare Ca exemplu opus, poate fi citat doar Castelul Beaumari Un bun exemplu de abordare înclinată a porții dintr-un castel din secolul al XIII-lea CASTELUL ENGLEZ Castelul Carcassonne este Pembroke Aici, poarta principală este acoperită de o barbacană dreptunghiulară deschisă, a cărei intrare este aproape în unghi drept cu poarta Poarta de vest a Castelului Tenby era protejată de o barbacană aproape semicirculară Inițial, intrarea în acesta cu fante pentru grătarul de ridicare era pe latura de nord Locația intrării era de așa natură încât atacatorii trebuiau să facă o întoarcere pentru a se apropia de poartă Mult mai târziu, în peretele exterior al barbacanei au apărut și alte uși Curiosul lor aranjament a primit acum numele înșelător de „Five Arches” Pe latura de est, curtea principală a Castelului Cary era protejată de o curte exterioară dreptunghiulară, la care se accesa din exterior printr-un mic turn de poartă Turnul poarta al curtii era situat in partea de sud A HAMILTON THOMPSON Castelul Tenby Poarta de vest peretele de est Era protejat de un turn de colț rotund și de un turn ridicat în centrul zidului Fețele exterioare ale acestor două turnuri erau legate printr-un zid care acoperea turnul porții Era un pasaj situat oarecum la nord de poarta principală În spatele ușii era un pasaj cu pereți care avea un etaj superior și ducea în unghi spre poarta interioară Deoarece castelul se confrunta cu un teren plat din această parte și era deosebit de vulnerabil la asalt, s-a acordat o atenție deosebită protejării abordărilor către porți În același timp, la intrare era un singur grătar de ridicare, situat pe marginea interioară a turnului porții principale Dar cele patru uși de lemn pe care inamicul trebuia să treacă înainte de a putea ajunge la grătarul de ridicare erau foarte puternice Fiecare dintre ele avea mai multe șuruburi foarte masive Poarta orașului Tenby poate fi comparată cu Poarta de Lan din castelul Coucy, care era și el protejat de o barbacană semicirculară Dar dacă în Tenby barbacanul se învecina direct cu zidul, atunci barbacanul din Kusi era separat de turnul porții printr-un șanț și un pod În plus, structura în sine era mai complexă Podul traversa șanțul în două secțiuni, formând un unghi obtuz, în vârful căruia se afla un turn rotund Drumul a trecut prin turn și a cotit în unghi în zona porții sale interioare, de unde a plecat a doua secțiune CASTELUL ENGLEZ pod care duce drept la poarta castelului Constructorii din Kusi au folosit toate cele mai bune realizări de fortificații din acea vreme Constructorii lui Tenby s-au ghidat după aceleași principii, deși le-au întruchipat mai simplu și fără pretenții Apropierea de castelul Kerak din Siria a fost organizată cu aceeași pricepere, în comparație cu care apropierile de castelele din Pembroke și Cary par a nu merita menționate Zidul, care mergea paralel cu axa principală a castelului Kerak, care avea în plan forma unui dreptunghi alungit, împărțea castelul în două curți aproape identice Poarta principală se află la est de intersecția pereților transversali și exteriori Dar în același timp, în loc să ducă direct la castel, drumul, trecând prin poartă, merge spre stânga și ajunge în interiorul unei barbacane lungi În spatele lui, în unghi drept, se află un turn de poartă, prin care poteca intră în interiorul curții superioare Acum devin evidente importanța și rolul deosebit care, începând din secolul al XIII-lea, au fost acordate porților și abordărilor către acestea, precum și turnul porții în planul castelului din timpul domniei lui Eduard I Rămâne de locuit privind organizarea apărării în tronsoanele zidului cetăţii dintre turnuri şi turnurile propriu-zise S-a putut urmări deja tendința de dezvoltare treptată în materie de asigurare a flancărilor în apărarea castelelor Meterezele Castelului Dover (fig la p ) și Turnul Londrei sunt exemple ale unui sistem de flancare de succes care a fost realizat după mulți ani de experimentare Turnurile se înălțau deasupra nivelului zidului cetății S-a putut ajunge la etajul doi al turnurilor de pe platformele zidurilor, a căror apărare au întărit-o În turnurile pentru acest scop, deosebite Fortificațiile castelului Kusi au fost construite în secolul al XIII-lea În , în locul turnului rotund situat în fața Porții de Lan, a apărut un bastion sub forma unui pentagon Poarta de sud a castelului Coucy (Porte de Soissons) era situată la un unghi de peste de grade față de zidul orașului Poarta de sud (Porth-y-Felin) de la Conwy a fost situată în mod similar Zidurile din Tenby au fost construite inițial la începutul domniei regelui Edward al III-lea La martie ( ) a fost semnat un ordin scris prin care se acorda dreptul locuitorilor orașului de a construi un zid în termen de șapte ani A HAMILTON THOMPSON Scările exterioare către turn și platforma zidului orașului pasaje sociale De exemplu, astfel de pasaje s-au păstrat în turnurile de poartă ale Castelului York Astfel, fiecare dintre turnuri era cheia secțiunii corespunzătoare a zidului cetății și, după cum au aflat cruciații din Antiohia, zidurile au putut fi capturate numai după ce mai multe turnuri au fost luate cu asalt, fiecare dintre ele controlând propria sa secțiune de peretele Pe zidul cetății dintre turnuri au fost construite platforme Ca și în antichitate, ei ocupau partea superioară a zidului Din exterior erau protejate de creneluri, iar uneori din interior de un zid jos din spate În castelul Kusi, zona zidului din partea de nord a fost extinsă prin construirea unei arcade de arcade lancete în fața interioară a zidului, conectate cu contraforturi interioare O parte a zidului de vest de la Southampton a fost extinsă la scurt timp după construcție prin adăugarea a arcade pe fața sa exterioară (vezi incl ) În intradosele arcadelor existau deschideri alungite de niște portiere cu balamale, ceea ce nu era deloc o precauție inutilă într-o soluție arhitecturală atât de neobișnuită castel englezesc Se putea ajunge acolo pe scări din interiorul turnului, dar uneori, ca, de exemplu, în castelul Enik, se putea ajunge la platforma de zid din curtea castelului printr-o scară adiacentă zidului (fig la p ) În fortificația shell-kip a Castelului Temworth, situată pe un deal, era o scară îngustă în interiorul zidului care ducea sus Principalele modificări intervenite de-a lungul timpului odată cu fortificațiile de pe zidurile castelului au vizat utilizarea parapetului Numirea dinților și a ambrazurilor a fost deja menționată mai sus Într-o perioadă anterioară, au fost echipate lacune Castelul Carcassonne relativ departe unul de altul Cu toate acestea, de-a lungul timpului, a predominat tendința de a crește numărul de ambrazuri și de a îngusta distanța dintre dinți Teoretic, se credea că arcașul, după ce a descărcat arcul prin ambrazură, s-ar putea ascunde în spatele țintei și s-ar putea trage din nou Cu toate acestea, în practică, crenelurile zidului cetății erau de obicei mai largi decât ambrazurile În plus, aveau propria lor breșă îngustă pentru tirul cu arcul, extinzându-se spre interior Acest lucru poate fi văzut în exemplele de ziduri ale orașului din Aigues-Mortes (fig la p ) și Carcassonne (fig la p ), unde crenelurile zidului cetății au o lățime considerabilă, precum și adevărate capodopere de fortificație, care includ castelele Caernarvon (fig la p ) și Conwy ' În parapetul crenelat al donjonului castelului Koussi, fiecare secțiune de zid dintre ambrazurile arcuite are o portiță pentru arcași (fig la p ) A HAMILTON THOMPSON Scut care acoperă o gaură într-un perete sau parapet Cu toate acestea, crenelurile nu au fost întotdeauna echipate cu lacune, chiar și sub regele Edward Astfel, zidurile barbacanei castelului Enik (vezi incl ), construite la începutul secolului al XIV-lea, au creneluri solide și ambrazuri obișnuite În acest sens, mai trebuie făcute două puncte Ambrazurile castelului Enik erau protejate de scuturi de lemn, care erau atârnate de elemente de fixare în șanțurile celor mai apropiați dinți Aceste scuturi puteau fi îndepărtate cu ușurință și, astfel, pregătesc ambrasura pentru tragere Alte exemple pot fi citate În plus, figuri de piatră ale războinicilor, numite uneori „apărători”, sunt instalate pe crenelurile zidului cetății castelului Enik Evident, scopul lor era să servească drept un factor de descurajare pentru inamic Acele cifre care Viollet-le-Duc, descriind Carcassonne, a înfățișat un dispozitiv similar, constând dintr-un scut superior și inferior (vezi figura de mai sus) Cu ajutorul unor limitatoare speciale de fier, scutul superior a fost fixat constant deschis În același timp, scutul inferior, cu ajutorul cârligelor de fier, se putea învecina cu fața peretelui CASTELUL ENGLEZ sunt pe zidurile castelului din vremea noastră, aparțin unei epoci relativ târzii Cu toate acestea, aspectul lor diferă puțin unul de celălalt și au jucat întotdeauna un rol pur decorativ Figuri similare sunt instalate pe turnul porții al castelului Botal, situat în apropiere, precum și pe turnurile porților din York Printre figurile de pe crenelurile Castelului Caernarvon a fost un vultur, care a dat numele celebrului Turn Vultur Inamicul, care putea fi indus în eroare și intimidat de mici figuri asemănătoare de arcași și praștii, care stăteau chiar pe marginea parapetului, trebuie să fi avut foarte puțină experiență militară Parapetele multor exemple de arhitectură militară din Franța au creneluri simple Exemple sunt zidurile din Avignon, Aigues-Mortes și Carcassonne (fig la p ), unde fețele superioare ale crenelurilor sunt plate și ele însele nu au decorațiuni Ambrazurile de acolo au praguri plate În Anglia, dinții se înclinau de obicei în sus De exemplu, în castelul din Carnarvon, vârful fiecărei vârfuri are o formă ascuțită cu o figură-decor montată deasupra (fig la p ) Pragul de ambazură are o teșitură în interior De asemenea, trebuie remarcat faptul că Anglia nu s-a caracterizat prin dorința de a aranja oriunde peste tot pe fortăreață și zidurile orașului, ca arhitecții francezi Până la sfârșitul secolului al XIV-lea, în fața porții au fost construite, de regulă, parapeți cu brete cu balamale Din acel moment, au început să apară atât la turnurile porților, cât și pe ziduri, ca, de exemplu, în castelele Lancaster și Warwick Astfel de structuri au fost folosite destul de puțin în castelele din Țara Galilor, care sunt cele mai izbitoare exemple de arhitectură militară engleză În Anglia nu sunt cunoscute exemple precum zidul orașului fortificat Avignon, al cărui întreg parapet, sprijinit pe margini lungi, este presărat cu lacune cu balamale Ceea ce s-a spus mai sus despre parapeții zidurilor cetății se aplică firesc și pentru parapeții turnurilor După cum știți, în castele, turnurile de-a lungul zidurilor aveau un dublu scop Ele flancau fortificații defensive ale zidului cetății Fiecare pereche de astfel de turnuri permitea apărătorilor castelului să țină sub foc întregul spațiu din fața A HAMILTON THOMPSON Castelul Carnarvon Parapet de crenel parte a zidului dintre ele În plus, ei ocupau o poziție dominantă în raport cu locurile zidului cetății dintre ei Astfel, chiar dacă inamicul a reușit să captureze o porțiune a zidului, el a fost totuși constrâns în manevră, fiind sub foc constant din aceste turnuri În același timp, aceste structuri pot fi împărțite condiționat în deschise și închise De obicei, turnul de flancare avea două sau trei niveluri Deasupra etajului inferior se aflau una sau mai multe camere de gardă Etajul inferior ar putea fi boltit, ca, de exemplu, în turnul de nord al Castelului Pevensie (fig la p ) sau turnurile Castelului Enik Camerele superioare adăposteau adesea șeminee și latrine În același timp, latrinele erau adesea amplasate la joncțiunea dintre turn și zid și ieșeau în exterior, în spatele zidului exterior În Turnul de apă al castelului Kenilworth, situat pe meterezele sudice ale curții inferioare, șemineul era situat la parter Latrinele au fost construite peste arcade la un unghi față de peretele de vest al orașului Southampton, de fiecare parte a contrafortului imens Același plan de construcție este tipic pentru Castelul Porchester, în zona în care zidul său nordic este legat de zidul unuia dintre turnurile romane În ambele cazuri, au fost construite structuri suplimentare, posibil în secolul al XIV-lea castel englezesc Castelul Pevensey Bolta de la primul etaj al turnului de nord La Castelul Cary, unde, după cum știți, nu exista un turn principal, iar terenul castelului în sine avea formă dreptunghiulară cu turnuri rotunde la colțuri, toate turnurile aveau latrine Aceste camere și coridoarele care duceau spre ele aveau un acoperiș din plăci suprapuse, una peste alta, în formă de romb În turnul de sud-est, această încăpere, situată la etajul doi, a fost acoperită cu o boltă cu lancete Se putea ajunge acolo printr-o scară exterioară din curte În peretele estic erau două latrine, care erau conduse de pasaje întortocheate Ușa fiecăreia dintre aceste camere se deschidea spre interior, iar lumina pătrundea prin portiță Aceste încăperi au fost proiectate în așa fel încât deschiderile toaletelor să fie amplasate pe ambele părți ale peretelui care le separa și să aibă o scurgere comună După cum am menționat mai sus, acest turn al Castelului Cary a fost construit nu mai devreme de la sfârșitul secolului al XIII-lea În timpul construcției, au fost folosite o serie de inovații pentru vremea sa În plan, turnul arată ca un dreptunghi, una dintre laturile scurte a căruia era rotunjită Partea rotunjită ieșea dincolo de conturul exterior al peretelui, iar partea dreptunghiulară ieșea din cea interioară Probabil, inițial s-a prevăzut ca turnul să fie folosit în apărarea castelului ca un plus la A HAMILTON THOMPSON Castelul Carey Capelă turnul porții Etajele al doilea și al treilea nu sunt interconectate, dar ambele aveau o legătură cu sediul turnului porții În plus, la primul etaj al turnului porții se află o ușă laterală largă care duce la turn Turnul din colțul de nord-est era legat de clădiri rezidențiale La etajul doi se afla o capelă cu tavan boltit (vezi figura de mai sus), în peretele de nord al cărei trecere spre două încăperi folosite de preot Al doilea avea toaletă Deci, unul dintre turnuri a fost proiectat complet pentru a îndeplini sarcini militare Totodată, au fost luate măsuri suplimentare de protejare a posterului, care ducea de la primul etaj până la șanț Totodată, cel de-al doilea turn nu era altceva decât o completare la una dintre clădirile de locuit construite în curtea castelului În Castelul Warkworth (fig la p ), scopul turnurilor de est și de sud-vest a fost și el diferit S-a remarcat deja mai sus că turnul de sud-vest (Kradifargus) a fost conectat cu clădiri rezidențiale Poate chiar de la început CASTELUL ENGLEZ Turnul nu a fost destinat pentru aceasta, dar până la începutul secolului al XIV-lea, scopul său devenise tocmai asta Principala trăsătură distinctivă a turnului estic este prezența unei portiere mari (de aproximativ metri înălțime) concepută pentru a trage cu arbalete în fiecare dintre cei cinci pereți exteriori ai săi Aceste portiere, care aveau o teșire pe toată lungimea și margini cruciforme în partea de sus și de jos, sunt cele mai strălucitoare exemple de portiere de arbaletă cruciforme care au supraviețuit în Anglia Prezența lor indică pentru ce a fost destinat inițial turnul Ulterior, când arbaletele au căzut în neutilizare, interiorul turnului a suferit unele modificări În special, a apărut un șemineu Cele mai bune exemple de turnuri care flanchează zidurile, atât în străinătate, cât și în Anglia, au fost sub forma unui cerc (de exemplu, turnurile de colț ale Castelului Coucy) sau a unui poligon (unele dintre turnurile Castelului Caernarvon) Dacă cercul sau poligonul nu a fost finalizat, atunci spațiul a fost salvat În acest caz, zidul interior al turnului aproape coincidea cu zidul cetății Cele două turnuri de pe zidul curții castelului Pembroke erau semicirculare și ieșeau în curtea exterioară Suprafața lor din spate era plată Turnul sudic acoperea porțile curții, care nu erau construite direct în zid, ci erau amplasate în unghi față de acesta În același timp, turnurile situate pe zidul curții exterioare erau în cea mai mare parte sub forma unui cerc complet Scările lor interioare erau în spirală și amplasate în turnulețe dreptunghiulare speciale atașate de ele Pereţii exteriori ai acestor turnuleţe erau făcuţi rotunjiţi (fig la p )' Turnul lui Martin de la Castelul Chepstow, precum și turnurile celui mai bun exemplu de castel construit la începutul secolului al XIV-lea, Lan-stephan, sunt exemple de cazuri în care turnul ieșea dincolo de conturul zidului doar din exterior Turnul de colț estic al Castelului Lanstephan are forma unui semicerc, Cel mai probabil, aceste turnuri aparțin secolului XIV, adică au fost construite mult mai târziu decât turnurile zidului interior A Hamilton Thompson „Castelul englez” A HAMILTON THOMPSON Castelul Chepstow Poarta turnului porții principale care nu pleacă de la suprafaţa peretelui, ci de la o margine largă dreptunghiulară pe el Au existat o varietate de cazuri de amplasare a turnurilor în raport cu zidul Cu toate acestea, de-a lungul timpului, a devenit tipic atunci când turnul, dacă nu era situat pe colțul zidului curții, avea un zid din spate plat, care era la același nivel cu latura interioară a zidului cetății (fig la p ) Dacă turnul a fost construit pe zidul cetății și nu facea legătura cu alte clădiri din curtea castelului, atunci exista de obicei o intrare la primul etaj direct din curte În castelele Flint, Ridlan și alte turnuri de colț sunt trei sferturi de cerc Peretele dinspre curte era drept, iar platforma sa ieșea oarecum în față, așa cum este cazul castelelor Ridlan și Harlech CASTELUL ENGLEZ Castelul Chepstow Scara către camera boltită din curtea exterioară De acolo, se putea ajunge la etajele superioare și la acoperiș printr-o scară în spirală situată în turnul de prelungire La nivelul etajului al doilea, acest pasaj era legat de trecerea către locul zidului cetății Trecerea spre zid era protejată de o uşă puternică În Turnul lui Martin din Castelul Chepstow, care a avut o importanță deosebită deoarece a fost construit pe cea mai joasă și, prin urmare, cea mai vulnerabilă secțiune a apărării castelului, pe lângă ușă mai exista și o grilaje de ridicare Au existat însă cazuri, mai ales în timpul construcției zidurilor orașului, când turnurile, în ciuda faptului că ieșeau spre exterior și se înălțau deasupra zidului și erau acoperite cu acoperișuri din lemn, au fost lăsate deschise în interior, adică nu au un perete din spate Astfel, acestea erau turnuri deschise tipice cu o platformă pe a doua A HAMILTON THOMPSON pahar de vin etaj, la nivelul platformei de zid, si cu platforma de zid proprie la nivelul parapetului turnului Un astfel de turn putea fi folosit pe scară largă în timp de război și avea toate avantajele unui turn clasic care flanca zidul și îl spargea în bucăți Astfel au fost amenajate numeroasele turnuri de pe zidurile orașului Avignon În Conwy, de turnuri semicirculare construite pe zidurile orașului, precum și turnuri similare care flanchează turnurile porților, nu au un zid din spate Și un singur turn, situat în partea de sud-vest a orașului, unde zidul orașului se îmbină cu teritoriul castelului, are Erau șapte porți în Avignon; Pe zidurile orașului au fost amplasate de turnuri dreptunghiulare Construcția zidurilor a început sub Papa Clement al VI-lea în și a fost finalizată în jurul anului La platformele zidurilor se ajungea prin scări instalate pe interiorul zidului Zidurile orașului Aigues-Mortes sunt dintr-o perioadă anterioară în fortificații Aceste vremuri corespund cu domnia regelui Edward în Anglia Zidurile din Aigues-Mortes au fost ridicate în - , construcția zidurilor din Carcassonne a fost începută puțin mai devreme, dar finalizată mai târziu Printre alte exemple cunoscute în Franța, se pot cita zidurile abației Mont Saint-Michel, ridicate în diferite momente din secolul al XIII-lea până în secolul al XV-lea Zidurile Donfro-na datează parțial din secolul al XIII-lea, zidurile din Fougères (vezi figura de mai sus) - din secolul al XV-lea, zidurile din Saint-Malo - în principal din secolele al XV-lea și al XVI-lea Kushi, ale cărui ziduri au fost construite în secolul al XIII-lea, a fost deja menționat mai sus castel englezesc Carnarvon Turn pe zidul orașului un astfel de zid Un alt exemplu de turnuri deschise sunt Chepstow Towers La Carnarvon (vezi fig ), turnurile rotunde de pe zidurile orașului sunt deschise, în timp ce turnurile de colț sunt închise Intrarea în turnul din colțul de nord-vest al teritoriului era prin biserica orașului, construită aici, lângă zid De regulă, în castele deschise nu s-au construit turnuri Chiar și micile turnuri de flancare de pe zidurile exteriori ale castelului Bomari au o formă închisă Fiecare castel mare avea o pridvor sau o poartă pentru ieșiri De obicei era o ușă mică, situată mai ales la baza turnului, dar uneori în zid Un astfel de pasaj ducea la partea cea mai rar vizitată a castelului În caz de asediu, dacă castelul avea un plan convențional, o astfel de intrare era o sursă suplimentară de pericol, așa că la început nu era apreciată utilizarea sa în sistemul general de apărare Cu toate acestea, această ușă a fost folosită pentru a livra provizii la castel Prin urmare, de foarte multe ori, ca, de exemplu, în Castelul Warkworth, posterna era amplasată lângă camera de bucătărie sau depozite Dacă castelul a fost construit pe un râu, acolo a fost construită o poartă de coastă cu propriul dig Castelul Pembroke, situat la confluența a două râuri, avea două astfel de porți Unele erau amplasate în partea de sud a curții exterioare, iar al doilea, care era deja menționat mai sus, a fost construit la intrarea în peșteră sub o sală mare Pentru a găsi o explicație științifică exactă a modului în care a fost folosită terna, este necesar să ne întoarcem la istoria castelelor mari de la sfârșitul secolului al XIII-lea Acolo, fiecare dintre elementele de apărare discutate mai sus s-au completat perfect În perioada de schimbare a abordării generale a planificării castelului, mijloacele de apărare pur pasive au fost complet excluse de acolo A HAMILTON THOMPSON Capitolul CASTELELE DIN VEMILE REGElui EDUARD PLAN CONCENTRIC Structuri precum Castelul Cary, unde o bucată de pământ dreptunghiulară era înconjurată de un zid cu turnuri rotunde la colțuri, sunt exemple de perioadă de tranziție, când zidurile cu un sistem de poziții de apărare au înlocuit puterea pasivă a donjonurilor La Castelul Cary, partea cea mai expusă avea protecție suplimentară sub formă de fortificații exterioare din piatră Dar în toate celelalte zone, castelul avea o singură linie de apărare, întărită de patru turnuri puternice la colțurile zidurilor Castelul protejat în acest fel, de fapt, a fost, după cum se poate vedea în exemplul Castelului Richmond, un singur donjon mare Dar acum inexpugnabilitatea zidurilor sale nu depindea doar de puterea lor Au fost concepute pentru a rezista unor atacuri de genul cărora nu ar fi putut fi imaginate de apărătorii lui Richmond sau Ludlow Deci, castelul din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, epoca de aur a arhitecturii militare engleze, era un teritoriu înconjurat de puternice ziduri de fortăreață protejate pe flancuri Dacă castelul era o clădire relativ nouă, nu avea deloc un turn principal Acolo unde constructorii trebuiau să schimbe sau să construiască vechile fortificații, donjonul avea doar o importanță secundară Castelele din acea epocă pot fi clasificate condiționat în trei subspecii Primele dintre acestea sunt castele fără donjon, în care zidurile cetății, protejate de turnuri de flancare, sunt singura linie de apărare A doua subspecie include clădiri vechi de castel, care au fost adaptate unui plan concentric de apărare după extinderea teritoriului lor Și, în cele din urmă, a treia subspecie include castele de cel mai nou tip, unde liniile de apărare formează două sau mai multe linii de ziduri fortificate Cele mai izbitoare exemple de castele din prima subspecie sunt Caernarvon (fig la p ) și Conwy (fig la p ) CASTELUL ENGLEZ Construcția Castelului Conwy a fost începută în , din ordinul regelui Edward I Castelul Carnarvon, care este un monument mai perfect de pricepere arhitecturală, a început să fie construit în Dar construcția a fost finalizată nu mai devreme de - Ambele castele au fost construite astfel încât teritoriul lor să se învețe cu zidurile fortificate ale orașului, ocupând partea de colț a poziției generale de apărare Ambele stau pe locul unde râul se varsă în mare Astfel, din două laturi erau protejate de apă, iar a treia latură era despărțită de oraș printr-un șanț artificial Cu toate acestea, Castelul Carnarvon este situat într-o zonă joasă, astfel încât de acolo a fost posibil să controlați teritoriul orașului doar de la înălțimea zidurilor și a turnurilor impunătoare În schimb, teritoriul în care se află Castelul Conwy domină întregul oraș și vă permite să-l țineți sub control (fig la p ) Planul ambelor castele este foarte asemănător În ambele cazuri, teritoriul este un poligon neregulat de formă oarecum alungită, care, cu ajutorul unui perete transversal, a împărțit teritoriul interior în două curți Zidul transversal a fost construit acolo unde pereții exteriori converg ușor pe ambele părți În consecință, zona în care a fost construit zidul transversal a devenit și mai îngustă Poarta principală a Castelului Conwy se afla în peretele vestic al curții inferioare, vizavi de zidul transversal Curtea inferioară avea formă de hexagon, pe vârfurile căreia se aflau șase turnuri de flancare rotunde A ocupat aproximativ două treimi din întregul teritoriu al castelului Restul teritoriului era ocupat de curtea superioara, care avea forma unui dreptunghi neregulat cu patru turnuri rotunde flancate la colturi În același timp, două turnuri în partea de vest a teritoriului erau comune pentru curțile superioare și inferioare Astfel, în total erau opt flancuri pe teritoriul castelului - Un astfel de zid din Castelul Carnarvon nu a supraviețuit până în zilele noastre Castelul Caernarvon Castelul Conwy A HAMILTON THOMPSON turnuri: patru în colțuri și două pe fiecare parte Cele două curți ale Castelului Caernarvon (fig la p ) erau aproape egale ca mărime Curtea superioară, ca și cea a Castelului Conwy, era situată la confluența râului și a mării, ocupând aproximativ două cincimi din suprafața totală Intrarea principală în curtea inferioară, Turnul Poarta Regală, se afla în mijlocul zidului lateral cu vedere la oraș Zidul transversal dintre curți traversa terenul castelului într-un punct din dreapta porții interioare Perimetrul zidului curții inferioare era împărțit în cinci secțiuni, în colțul fiecăreia se afla câte un turn Printre aceste turnuri, sunt considerate și două turnuri de poartă magnifice: Turnul Regal în colțul de nord-vest și Turnul Reginei Eleanor în colțul de est al curții Perimetrul zidului curții superioare a fost împărțit în patru secțiuni, iar împreună cu peretele transversal avea forma unui pentagon neregulat, în vârful căruia, acolo unde zidul orașului se învecinează cu terenul castelului, se află celebrul Turn Vultur În total, castelul are nouă turnuri, dintre care două peste porți, precum și turnulețe pe secțiunile de nord-est și sud-est ale zidului cetății Turnurile sunt sub formă de poligoane cu laturi foarte largi, drepte, în unghiuri obtuze unele față de altele Dintre cele două castele, Conwy, care, după cum sa menționat mai sus, se află pe un teren mai avantajos, avea fortificații defensive mai slabe Planul Castelului Caernarvon se caracterizează prin prezența a două turnuri mari de poartă, precum și a Turnului Vulturului din colțul vestic, care ar putea fi de fapt considerat un donjon Intrarea principală era protejată de Turnul Regal Turnul de poartă al reginei Eleanor este situat în cel mai înalt punct al castelului În zilele noastre este imposibil să ajungi acolo din exterior Turnurile de flancare ale turnului mare al porții de la Castelul Denbigh, având o formă poligonală, aveau și ele unghiuri obtuze caracteristice între laturi Acest lucru poate fi observat acolo unde zidăria nu s-a prăbușit încă, expunând baza de moloz Castelul și orașul Conwy A HAMILTON THOMPSON poate sa Când era în uz, era posibil să se urce la el de-a lungul unui pod abrupt în trepte peste șanț Castelul avea și o afișă, prin care hrana și alte provizii intrau în castel Era situat la baza Turnului Fântânii, construit pe colțul zidului dintre Turnul Regal și Turnul Vulturului În Castelul Conwy nu exista un turn puternic separat, nu exista un adevărat turn de poartă în sensul său obișnuit Porțile erau amplasate pe capătul îngust al zidului cetății Pe ambele părți, turnurile erau amplasate foarte aproape de ele, iar porțile în sine erau echipate cu niște portiere cu balamale Pe partea opusă a castelului era o altă poartă mai mică Au ieșit pe o platformă de pe marginea unei stânci, de unde o scară ducea la apă Acolo unde zidurile erau bine apărate, ca și în cazul celor două castele tocmai menționate, o a doua intrare era mai degrabă un avantaj decât un dezavantaj În acest caz, inamicul trebuia să rezolve problema repartizării forțelor sale în așa fel încât întregul teritoriu al castelului să fie sub control Dacă concentra forțele și le arunca în atacul asupra uneia dintre porți, exista întotdeauna riscul ca el să fie debordat și supus unei lovituri în spate după ce asediații au plecat prin a doua poartă Oricât de bine ar fi fost fortificate castelele Château Gaillard și alte fortărețe ale perioadei de tranziție, apărarea lor era menită doar să respingă un atac asupra unei serii de linii defensive succesive În același timp, Castelul Caernarvon și alte castele edwardiene au fost mai mult decât un simplu loc de refugiu pentru garnizoana asediată În același timp, aceste castele au servit drept bază pentru organizarea de operațiuni ofensive de răzbunare, precum și pentru utilizarea diferitelor trucuri militare adoptate în apărare Cea mai impresionantă caracteristică a sistemului de apărare de la Castelul Caernarvon a fost linia lungă și curbă a zidurilor de sud și sud-vest, Distanța de la pragul turnului porții până la fundul șanțului era de la la metri CASTELUL ENGLEZ mergând până la râul Seyont (fig la p ) Aici în perete sunt trei rânduri de portiere dispuse unul deasupra celuilalt Rândul de jos era de-a lungul galeriei din interiorul peretelui Rândul din mijloc era situat de-a lungul galeriei superioare, construită pe un zid inferior masiv Astăzi, această galerie este deschisă din interior Rândul de sus era niște portițe în interiorul crenelurilor din vârful zidului cetății (vezi incl ) Astfel, zidul putea fi apărat simultan de trei rânduri de arcași aliniați unul deasupra celuilalt - nu este cea mai bună perspectivă pentru un inamic asediat Este destul de evident că un astfel de castel, suficient de mare pentru a găzdui o întreagă armată, putea fi ținut de o garnizoană relativ mică de soldați, sistemul de apărare era atât de bine echipat Pe orice secțiune a zidului cetății, apărătorul putea atrage rapid și ușor forțele din alte secțiuni sau din interiorul cetății Construit pe zidurile Castelului Conwy, sistemul de apărare era mai simplu decât cel al Castelului Caernarvon În același timp, Castelul Conwy a fost construit pe o bucată de teren mai izolată, făcând dificilă mișcarea activă în interiorul și în afara fortăreței Capacitățile inamicului atacator se limitau la concentrarea eforturilor împotriva singurei porți principale Astfel, pentru apărători, a doua zonă ca importanță după fortificațiile de pe ziduri a fost protecția intrării în castel Zidul în care se află poarta are o înălțime mai mare decât zidurile alăturate ale orașului Zona plată din fața porții se termină brusc, transformându-se într-o stâncă, în fundul căreia s-a săpat un șanț Accesul spre castel era străjuit de o barbacană bine păzită, situată perpendicular pe poartă Această fortificație exterioară era accesibilă din oraș printr-un pasaj ascendent, ocolind un pod mobil care bloca accesul în interiorul barbacanului din fața turnului de nord-vest Mai departe, o potecă îngustă care urca în sus ducea printr-o ușă de lemn la o platformă în fața porților castelului De-a lungul marginii sale de vest, deasupra șanțului de șanț, zidul exterior continua A HAMILTON THOMPSON Castelul Caernarvon barbacană, pe care au fost construite trei turnulețe deschise de flancare Parapetul de deasupra porții avea niște portiere cu balamale Se mai văd pervazurile pe care s-a sprijinit O barbacană atât de îngustă nu putea fi atacată decât de o forță mică; poziţia era practic invulnerabilă Turnul de nord-vest controla fiecare centimetru din apropierea castelului Podul mobil, grătarul de ridicare, poarta superioară a barbacanei, trecerea către porțile castelului situate în unghi - toate acestea pun consecvent inamicul în fața nevoii de a depăși un alt obstacol serios Poarta principală era protejată de un grătar de ridicare, care cobora din încăperea din peretele dintre vârful arcului porții și platforma peretelui De remarcat că, în ciuda faptului că abordările spre castel, care l-au îngreunat pe cât posibil pentru inamic, puteau fi împrumutate de la constructorii castelului Beaumarie, fortificațiile castelului Conwy au mai puține Apărările porții de răsărit au fost construite în mod similar CASTELUL ENGLEZ eu Castelul Conwy zidul locului de joacă Există cel puțin două asemănări cu castelul Harlech: platformele zidurilor care ies deasupra fețelor interioare ale turnurilor (vezi fig de mai sus), precum și construcția de scări în cele patru turnuri estice din interiorul turnurilor, ridicându-se deasupra nivelul acoperișurilor lor Turnurile înalte cu scări în interior, care se ridică deasupra acoperișurilor turnurilor, sunt și ele caracteristice Castelului Caernarvon Schema de fortificații ale platformelor de zid din castelele Conwy și Caernarvon era obișnuită În castelul Conwy, unde se mai păstrează zidul transversal, împărțind teritoriul în două curți, de-a lungul vârfului său se putea merge spre alte secțiuni ale zidului Din păcate, clădirile rezidențiale de pe teritoriul Castelului Caernarvon nu s-au păstrat Cu toate acestea, se știe unde se aflau cândva holul și bucătăria în curte CARE- A HAMILTON THOMPSON Castelul Conwy Semineu in hol este posibil ca, la fel ca și în castelul Conwy, în curtea exterioară să existe o sală în care se afla garnizoana Dispunerea clădirilor rezidențiale de la Castelul Conwy este ușor de reconstruit, în ciuda faptului că bucătăria, situată lângă peretele nordic al curții inferioare, nu a fost păstrată Sala principală, construită în apropierea zidului sudic al cetății, este răsturnată în așa fel încât contururile sale repetă unghiul obtuz pe care îl formează aici zidurile castelului Mai jos era o pivniță, dar podeaua ei era la același nivel cu suprafața curții Acoperișul său din lemn se sprijinea pe arcade transversale care străbăteau întreaga încăpere Partea de est a clădirii a fost împrejmuită; era o capelă Clădirile din jurul curții superioare mai mici erau un grup separat, situat la distanță de sala mare și încăperile alăturate O trăsătură distinctivă a acestui grup este prezența unui alt hol, mai mic, lângă peretele sudic, spații de locuit separate, care au fost numite dormitorul regelui și dormitorul reginei și CASTELUL ENGLEZ de asemenea, o a doua capelă, sau oratoriu, în turnul de nord-est (fig la p ) Era posibil să se pătrundă în această capelă de-a lungul scării principale a turnului, dar pe lângă aceasta, o scară directă în interiorul zidului estic ducea aici, începând de la intrarea laterală și conectată cu o a doua scară similară în a doua jumătate a zid, care ducea la dormitorul regelui și un mic hol Apa pentru Castelul Caernarvon venea dintr-o fântână din turnul bucătăriei din spate Castelul Conwy avea un rezervor în colțul de sud-est al curții inferioare După cum sa menționat deja mai sus, unele dintre vechile castele au fost adaptate la noua organizare a apărării cu aceeași ingeniozitate ca și castelele Conwy și Caernarvon construite în vremurile ulterioare Menționând lecțiile învățate de cruciați în timpul cruciadelor din Orient, s-a mai spus că în cetatea Constantinopolului au trebuit să se confrunte cu organizarea concentrică a apărării Orașul era înconjurat de un triplu inel de fortificații Mai mult, fiecare rând din interior era mai înalt decât cel exterior Avantajele unei astfel de construcție de fortificații sunt evidente Având trei linii defensive, echipa de apărare le-ar putea folosi pe toate în același timp Fiecare linie de apărători putea folosi arme de aruncare, trăgând peste capetele apărătorilor liniei din față Cruciații, ale căror castele au fost construite cu o pricepere și ingeniozitate uimitoare, au adoptat acest sistem de ziduri concentrice în jurul cetății castelului Dar niciunul dintre castelele lor nu poate concura în impresionantitate cu cetatea Krak des Chevaliers (fig la p ), reconstruită la începutul secolului al XIII-lea Aici zidul curții este mult mai înalt decât peretele teritoriului exterior Castelul Krak (Kalaat el Hosn) a fost reconstruit în și deținut de francezi până în A fost o fortăreață de frontieră în comitatul Tripoli din Siria, controlând abordările spre terenul muntos din est Acest castel nu trebuie confundat cu cetatea Kerak din Moab, din regiunea Mării Moarte, construită în jurul anului și abandonată în de acest „bastion estic al regatului Ierusalimului” Intrarea în Castelul Kerak a fost descrisă mai sus (vezi pp , ) Castelul Conwy oratorie CASTELUL ENGLEZ În vremurile anterioare, în Anglia, ei nu știau nimic aproximativ similar Fortificațiile de pământ ale cetății Berkempstead (fig la p ) erau de asemenea amplasate concentric Totuși, în același timp, nici măcar nu s-a încercat să le lege între ele, făcând ca contururile interne să fie dominante în raport cu cele externe Forța circulară a Castelului Lanson arată izbitor de clară utilizarea apărării concentrice într-un spațiu limitat În castelul francez Château Gaillard, unde curtea este practic înconjurată de un zid al curții din mijloc, există și o abordare a metodei de construire a unei apărări concentrice Cu toate acestea, ideea principală aici a fost încă de a respinge atacul inamicului asupra liniilor defensive consecutive extinse în lungime Și donjonul era încă considerat o zonă cheie a apărării Chiar și în Koussi, unde au fost folosite atât de ingenios diferite mijloace de apărare, donjonul este piatra de temelie, iar planul de apărare al castelului nu este concentric De fapt, organizarea concentrică a apărării, care a fost folosită de mult în Orient, nu a fost folosită în Occident decât cu mult timp după începutul secolului al XIII-lea Fortificațiile de la Carcassonne (fig la p ), unde această schemă a fost aplicată întregului oraș, au început să fie construite sub Sfântul Ludovic și finalizate sub Filip al III-lea Construcția a început mai devreme decât construcția Castelului Caerphilly în Anglia, iar lucrările au necesitat atât de mult timp încât în Anglia s-au reușit să construiască toate cele mai semnificative castele unde s-a aplicat această schemă Cetatea Berkempstead se caracterizează prin prezența mai multor rânduri de fortificații de pământ adăugate șanțului exterior din partea de nord a castelului Poate că au fost construite la un timp considerabil după ce a fost construită cetatea Lățimea fortificațiilor defensive „intermediare” din orașul Carcassonne este diferită În vest și sud-vest, unde terenul este greu de accesat din cauza pantelor abrupte ale dealului, pereții sunt foarte îngusti Pe unul dintre locuri se afla un turn dreptunghiular al Episcopului La etajul inferior al turnului erau porți care puteau fi folosite pentru a izola o zonă de apărare de alta Castelul în sine și sistemul său de apărare vor fi discutate mai jos A HAMILTON THOMPSON Carcassonne Plan Planul concentric poate fi descris după cum urmează Locul pe care a fost construit castelul, ca de obicei, era înconjurat de un șanț Panta interioară a fost construită și uneori amenajată parțial cu piatră La colțurile acestui nou zid au fost amplasate turnuri În cele mai mari castele, s-au construit turnuri suplimentare pe zidul dintre turnurile de colț flancatoare În interiorul acestui nou zid, la oarecare distanță de el, s-a construit un alt zid de înălțime mai mare, pe care s-au construit și turnuri de colț și intermediare Zidul interior înconjura curtea principală a castelului Spațiul intermediar a devenit curtea exterioară, sau „centrul de apărare” Construcția donjonului nu a fost deloc avută în vedere Aici, ca și în cazul castelelor Conwy și Caernarvon, s-a pus mai multă încredere pe apărarea zidurilor Cu toate acestea, se obișnuia să se organizeze o protecție minuțioasă a porților castelului, pentru care turnuri mari de poartă și alte ingenioase CASTELUL ENGLEZ structuri defensive, precum în castelele Beaumari, al căror scop era oprirea inamicului Uneori, ca și în cazul Castelului Caerphilly, cetatea a fost întărită cu fortificații exterioare suplimentare speciale, atât de pământ, cât și de piatră Atacând un astfel de castel, inamicul a intrat mai întâi sub foc cu dublă densitate de la două ziduri de fortăreață Dacă a reușit totuși să pătrundă, în timp ce mergea mai departe, în curte, trebuia să lupte pentru fiecare pas în continuare Dacă, ca urmare a rezistenței hotărâte a apărătorilor porții, a fost posibil să arunce inamicul în spațiul îngust al curții exterioare, atunci el nu era doar în pericol de a cădea sub focul arcașilor aflați pe interior perete, dar ar putea fi blocat și la unul dintre pereții transversali limitând spațiul îngust O astfel de schemă a castelului, deși este oarecum pierzătoare față de cetatea nou construită, ar putea fi folosită dacă ar fi necesară organizarea apărării într-un mod nou în vechiul loc De exemplu, la Castelul Dover și Turnul Londrei, sub regele Henric al III-lea, au fost create elemente suplimentare de apărare, datorită cărora apărarea acestor cetăți a devenit concentrică La Castelul Dover, uriașul turn principal era înconjurat de două rânduri de metereze Dar, în același timp, peretele cercului interior a fost construit în cea mai mare parte simultan cu donjonul, iar cercul exterior are o lungime mare și o formă neregulată La Londra, sistemul de apărare a fost gândit mai atent, astfel încât toate elementele sale să se încadreze armonios în planul de ansamblu Drept urmare, Turnul Alb, cândva cea mai importantă clădire din cetate Planul castelului Newcastle este aproape concentric Totuși, aici pereții curților exterioare și interioare se întâlnesc la un moment dat În plus, curtea exterioară ocupă o suprafață destul de mare, care include toate clădirile de locuit, în timp ce aproape întregul spațiu al curții interioare este ocupat de turnul principal Astfel, efectul planului concentric aici a fost realizat aproape întâmplător În plus, apărătorii castelului nu au putut folosi simultan ambele linii defensive A HAMILTON THOMPSON sti, si-a pierdut practic din importanta in sistemul de aparare Zidurile interior și exterior și turnurile de pe ele au o mare variație în timpul construcției de la sfârșitul secolului al XII-lea până în secolul al XVI-lea Dar cea mai importantă lucrare a fost efectuată sub Henric al III-lea Sub el a fost elaborat un plan concentric pentru construirea apărării cetății Cea mai bună idee despre construcția unui astfel de sistem de fortificații este dată de prezența unui spațiu deschis în fața zidului de vest Între oraș și castel se află un șanț adânc Ocoleste cetatea din trei laturi Pe a patra latură, cetatea este protejată de râul Tamisa și de un șanț mai îngust Săpat sub William Cuceritorul, acest șanț a fost lărgit și adâncit sub cancelarul regelui Richard I, William Longchamp Inițial, probabil s-a umplut cu apă la maree înaltă Intrarea în castel era situată în colțul său de sud-vest În jurul turnului porții, care a fost numit Turnul Mijlociu, au săpat un șanț exterior și au construit fortificații exterioare Turnul însuși și fortificațiile sale exterioare se află pe contrascarpul unui șanț mare, a cărui lățime în această secțiune ajunge la de metri Peste șanț este aruncat un pod de piatră, care duce la turnul Byward, adică turnul porții din colțul de sud-vest al curții exterioare Aici, o secțiune a zidului a suferit modificări semnificative, bastioanele au fost ridicate la colțurile sale de-a lungul frontului de nord și au fost construite într-o perioadă în care tunurile reușiseră deja să înlocuiască catapultele De-a lungul frontului de sud, spre șanțul îngust, în jurul cheiului s-au construit turnuri de flancare, al căror principal era turnul Sfântului Toma Această poartă a râului a fost cunoscută pe scară largă ca Poarta Trădătorului La fel ca Turnul Byward și Turnul Mijlociu, această clădire a fost construită inițial în secolul al XIII-lea Șanțul exterior a fost construit pentru a întări apărarea barbacanului din Castelul Enik, unde ar fi putut exista o altă fortificație exterioară pe drumul spre oraș Toate aceste turnuri de poartă, precum turnul de poartă al Castelului Rockingham și alte clădiri similare din acea vreme, aveau o intrare centrală, pe ale cărei laturi erau construite două turnuri rotunde de flancare, îndreptate spre direcția din care trebuia să atace inamicul Dar la Poarta Trădătorilor, intrarea era mai largă, suficientă pentru CASTELUL ENGLEZ Podul care duce la Byward Tower are vedere la zidul curții, care este protejat de trei turnuri (Beecham Tower în centru și Devereux Tower și Bell Tower la colțuri) care controlează zona curții exterioare înguste Abordările de aici au fost apărate de trei rânduri de arcași, precum și pe meterezele sudice ale Castelului Caernarvon Rândul de sus a fost situat pe locul zidului interior și al turnurilor acestuia În același zid de dedesubt se afla și al doilea rând de portiere, care se afla la nivelul teritoriului înălțat al curții, rândul din mijloc de arcași Al treilea rând ar putea fi situat în spatele lacunelor zidului exterior al fortăreței Curtea exterioară are lățimi diferite în diferite părți, dar trecerea către porțile curții interioare de-a lungul laturii de sud a zidului interior al cetății este foarte îngustă Este flancat pe ambele părți de Turnul Clopotului și Turnul Wakefield* Poarta interioară se află la etajul inferior al Bloody Tower, lângă Turnul Wakefield, exact vizavi de poarta de apă a Turnului St Thomas În unele zone, curtea exterioară este străbătută de pereți transversali, creând obstacole suplimentare pentru partea de atac Unul dintre acești ziduri merge la est de turnul Wakefield, traversează șanțul de șanț și duce la malul râului Cărarea bine flancată de la turnul Byward este așezată în așa fel încât trecerea prin poartă către curte să se efectueze cu o întoarcere în unghi drept Această soluție poate fi comparată cu porțile castelelor din Conwy și bărci care trec prin el Partea interioară a porții este un bazin alungit, pe ale cărui laturi nu existau încăperi de pază Colțurile exterioare sunt încununate cu turnulețe rotunde, care practic nu aveau nicio semnificație militară Bazinul interior face de fapt parte din șanțul de șanț dintre curtea exterioară și Tamisa, iar deasupra turnului porții se află o „barbican situată pe ambele părți ale șanțului” (vezi: Clark II R ) Aceste turnuri de colț datează de la sfârșitul secolului al XII-lea Turnul lui Beecham este de obicei datat pe vremea lui Edward al III-lea Aceste turnuri și zidul alăturat au fost construite în mare parte în secolul al XII-lea Turnul Bloody a fost adăugat în secolul al XIV-lea Astfel, debarcaderul din fața Porții Trădătorilor este protejat și el Acest zid poate fi comparat cu peretele de ramuri din Castelul Beaumari Clădirea principală Depozite Castelul Kidwell Plan CASTELUL ENGLEZ Bomari, precum și pasajul construit inițial către curtea principală de la Castelul Conisbrough În unele privințe, modificările aduse în Castelul Chepstow (fig la p ) spre sfârșitul secolului al XIII-lea fac posibilă atribuirea acestei clădiri castelelor cu sistem de apărare concentric Dealul dintre șanțul orașului și stânca abruptă de deasupra râului Wye, unde a fost construit castelul, este prea îngust pentru a implementa ideea de fortificații concentrice Prin urmare, constructorii săi au prevăzut o schemă de patru curți, fiecare dintre acestea fiind situată pe pământ puțin mai sus decât precedenta Prima curte, mai joasă decât restul, a fost construită sub regele Edward Următoarea curte ocupa partea inferioară a curții primului castel A treia curte, situată pe o porțiune foarte îngustă a sitului, era ocupată aproape în întregime de o sală mare, care era un fel de donjon al castelului Doar un pasaj îngust a rămas liber, urcând panta dintre sala mare și zidul jos al cetății de deasupra malului râului Ultima, a patra curte, situată deasupra restului, era despărțită de a treia curte printr-o crăpătură adâncă în stâncă Aici era o poartă largă, care, ca și în Castelul Kidwelly, cea mai apropiată structură de Castelul Chepstow în arhitectură, a servit drept intrare de urgență în cetate Acum se poate doar ghici cum arăta șanțul umplut care despărțea castelul de teritoriul orașului, iar zidul exterior, continuat în așa fel încât să încercuiască a doua curte a castelului și sala mare, făcând legătura între prima curte cu al patrulea În plus, ceea ce este considerat a fi planul Castelului Kidwell a ajuns până în vremurile noastre (fig la p ) Libertatea de intrare și ieșire din castel a soldaților garnizoanei, una dintre cele mai importante condiții pentru organizarea unei apărări concentrice, a fost asigurată de prezența a două porți în Castelul Chepstow Cu toate acestea, natura deschisă și vulnerabilă a locației curții inferioare de la poalele stâncii a necesitat adăugarea unor detalii speciale la plan, care amintesc de Turnul Vulturului din Castelul Caernarvon sau de turnurile puternice ale castelului Raglan de mai târziu conace A HAMILTON THOMPSON Castelul Chepstow Cameră la primul etaj și Wingfield La colțul celei mai joase secțiuni a zidului, străjuind din oraș accesul la castel și acoperind porțile, se afla o structură care se numește acum turnul lui Martin Partea turnului care ieșea dincolo de conturul zidului era rotunjită, iar partea interioară era plată Intrarea în turn era la primul etaj, din lateralul curții Avea propria ei poartă cu grătar de ridicare O altă ușă, echipată și cu grătar de ridicare, ducea la platforma de perete de la etajul doi Turnul avea trei etaje cu camere spațioase CASTELUL ENGLEZ Etajul al treilea, ușor proeminent, construit parțial pe perete, era ocupat de o capelă mică, a cărei fereastră de est era decorată cu un model ajurat Turnul lui Martin este un exemplu impresionant de fortificație concepută pentru a proteja o zonă de colț periculoasă a castelului Pentru a întări apărarea, partea sa proeminentă de la baza turnului a fost echipată cu o pantă sub formă de trunchi de piramidă Această soluție poate fi comparată cu bazele dreptunghiulare ale celor două turnuri de colț de vest ale Castelului Cary, care au îndeplinit aceeași funcție, de la care versanții se ridicau până la zidurile rotunjite ale turnurilor în sine În prima curte a Castelului Chepstow, pe malul râului, era o sală mică și alte clădiri rezidențiale Toate, ca şi încăperile boltite de sub ele, sunt exemple de adevărată frumuseţe (fig la p ) În general, toate castelele din perioada edwardiană sunt un exemplu de combinație minunată de simplitate și în același timp conformitate cu planul Unele dintre finele detalii care au supraviețuit din ele sunt exemple ale celor mai bune realizări ale artei militare din acel secol (fig la pp , ) Castelele construite în ultimii de ani ai secolului al XIII-lea, concepute inițial pentru un sistem de apărare concentric, precum și cetățile Caernarvon și Conwy, pot fi atribuite exemplelor de realizare a celor mai mari culmi ale științei militare în Anglia medievală Cele mai vechi clădiri de acest tip includ Castelul Caerphilly (fig la p ), a cărui construcție a început la sfârșitul domniei regelui Henric al III-lea Planul castelului a fost gândit până la cel mai mic detaliu Teritoriul castelului din mijloc este împărțit în două părți de un lac artificial obținut ca urmare a construcției de baraje pe două râuri Acest detaliu amintește de Castelul Kenilworth, Sala Mare a Castelului Chepstow (fig la p ) este un exemplu de arhitectură din secolul al XIII-lea, un exemplu de fortificație profundă și elaborată din acea vreme Nicăieri altundeva în Anglia nu se pot găsi dovezi ale unei asemenea frumuseți a detaliilor precum cele care au supraviețuit de la Castelul Coucy Construcția a început în jurul anului sub Gilbert de Clare, al -lea conte de Gloucester și al -lea conte de Hertford (d ) A HAMILTON THOMPSON Castelul Caerphilly Plan al cărui teritoriu dinspre sud și vest era protejat și de un lac artificial și al cărui plan, după ultimele modificări arhitecturale, putea fi considerat un fel de formă asimetrică de organizare a apărării concentrice Curtea Castelului Kenilworth este înconjurată pe toate părțile de o linie exterioară de apărare Curtea exterioară, îngustată pe partea de vest și de sud, era destul de largă la est și nord Partea de vest a curții exterioare a fost împărțită în mai multe sectoare prin pereți transversali În plus, curtea exterioară era despărțită de curtea interioară printr-un șanț care traversa teritoriul său Apele lacului nu înconjurau castelul din toate părțile Prin urmare, afară, dinspre nord, a fost săpat un șanț artificial foarte adânc, care nu a fost umplut cu apă CASTELUL ENGLEZ Castelul Caerphilly Pe toate părțile, insula era înconjurată de ziduri puternice de sprijin în jurul perimetrului, care, ridicându-se deasupra apei, formau zidul curții exterioare Zidurile erau joase, iar efectul de flancare nu era asigurat de turnuri, ci de proeminențe rotunjite la colțuri care asigurau poziții de apărare În interiorul liniei defensive exterioare se afla o curte dreptunghiulară, la colțurile zidurilor înalte ale căreia se aflau turnuri de flancare rotunde S-au construit turnuri de poartă foarte înalte pe laturile de est și de vest, fiecare dintre ele având, de asemenea, două turnuri de flancare rotunde pe ambele părți Pe zidurile estice și vestice ale curții exterioare erau și porți cu turnuri de poartă și turnulețe rotunde Pasajul din poartă nu avea cotituri; era controlat direct din turnurile porții din curte Curtea era mare și bine luminată În centru era o fântână Pe peretele sudic a fost construită o sală mare (fig la p ), cea mai frumoasă structură acoperită din piatră Perpendicular pe sala mare, la est de aceasta, se afla o capelă Bucătăria era amplasată într-un turn proeminent la sud de hol Acest turn a blocat complet teritoriul din această zonă A HAMILTON THOMPSON Castelul Caerphilly Sala torii din curtea exterioară În spatele bucătăriei era o afișă care ducea direct la lac Peronul zidului alăturat sălii avea o galerie interioară cu portiere În partea de est a holului erau camere de zi, prin care se putea pătrunde în incinta etajului doi al turnului porții de est Un astfel de plan, în care elementele structurii militare au fost combinate perfect cu clădirile rezidențiale, este deja interesant în sine Dar mult mai interesante sunt fortificațiile exterioare situate în jurul teritoriului castelului Întreaga latură de est a castelului de-a lungul marginii exterioare a lacului era împrejmuită cu un metereze exterior În partea sa centrală, aproape vizavi de poarta interioară, se afla un turn mare de poartă, iar de-a lungul acestuia au fost ridicate mai multe turnuri, dintre care cel mai mare avea o postenă pe latura de sud Această linie exterioară de apărare era separată de satul Caerphilly printr-un șanț În mijlocul șanțului se afla un suport pe care cele două jumătăți ale podului mobil se sprijineau una spre alta La nord de turnul porții, zidul exterior era protejat doar de fortificații pe ziduri Dar pe partea de sud Castelul Harlech A HAMILTON THOMPSON ) Castelul Harlech turnul porții în afara zidurilor, printr-un pasaj îngust, se ajungea la moara castelului și la alte clădiri Aceste două secțiuni ale zidului exterior erau separate una de alta printr-un turn de poartă și un zid suplimentar, care, în cazul în care o parte a zidului era capturată de inamic, asigura un nou adăpost pentru apărători Lacul interior putea fi traversat de pe platforma din fața turnului porții principale folosind un pod mobil Este posibil ca podul să aibă o a doua secțiune situată pe partea laterală a insulei Dinspre nord, lacul a fost împărțit de un metereze de pământ, pornind de la o platformă din fața turnului porții exterioare și învăluind partea de nord a insulei, în șanțuri exterioare și interioare umplute cu apă Meterezul se termina pe o a doua insulă, mai mică, ale cărei laturi erau fortificate cu ziduri de piatră De aici s-a asigurat acoperire pentru întreaga direcție vestică de apărare Acest corn, sau ravelin, era conectat prin poduri mobile peste șanțurile exterioare și interioare de teritoriul principal al castelului și de turnul porții de vest Evident, o astfel de cetate, unde s-au folosit toate posibilitățile artei de a construi o apărare, a lăsat partea de atac cu șanse mici de reușită Fiecare intrare în teritoriu era protejată Dacă inamicul reușește cumva să pătrundă, ar trebui să o facă CASTELUL ENGLEZ Castelul Harlech Turnul deasupra capului Vedere din interior pentru a depăși toate noile linii defensive, în timp ce apărătorii castelului aveau ocazia în orice moment să-și concentreze instantaneu toate forțele împotriva lui în orice zonă Mai mult, inamicul ar trebui să se ocupe de rezolvarea problemei modului de a întrerupe toate căile de comunicație cu castelul prin porțile din spate și posterne, ceea ce era foarte dificil La urma urmei, apărătorii ar avea libertate de manevră aproape deplină și ar putea ataca atacatorii din mai multe direcții deodată Nu este surprinzător că apărarea impenetrabilă a Cetății Caerphilly nu a fost practic niciodată testată pentru putere Construită pentru a proteja valea inferioară Rhymney și pentru a oferi acoperire castelelor de coastă din jurul Cardiff, împotriva atacului galez din văile care se întindeau spre sud de Bre-con Beacons, Caerphilly nu a rezistat niciodată unui asediu prelungit Până în vremea războiului civil, într-o epocă în care furtunii aveau deja la dispoziție mijloacele de a în "P" În , Despenserii au ținut Castelul Caerphilly împotriva trupelor reginei Isabella a Franței Pe februarie, s-au promis grațieri tuturor apărătorilor, cu excepția fiului lui Hugh, Hugh Despenser, Jr Un alt susținător al săi, John Cole, a primit o grațiere separată pe februarie Nu există nicio dovadă că a fost efectuat un asediu împotriva cetății cu obiective decisive A Hamilton Thompson „Castelul englez” A HAMILTON THOMPSON permițând depășirea unui astfel de sistem de apărare, Castelul Caerphilly nu a supraviețuit unui singur asediu și unui asalt decisiv În ceea ce privește castelele lui Edward I din nordul Țării Galilor, cetățile Harlech (fig la p ) și Ridlan construite acolo, cu zidurile lor interne înalte și turnurile de colț rotunde, au foarte multe în comun atât între ele, cât și cu Caerphilly Castel Dispunerea generală a Castelului Harlech aproape repetă structurile defensive de pe insula pe care se află Castelul Caerphilly În același timp, amplasarea pe un deal înalt nu a făcut atât de necesară dotarea unui sistem elaborat de fortificații exterioare Stânca era separată de restul teritoriului printr-un șanț uscat săpat din partea de est Un drum ducea printr-un pasaj îngust prin podul mobil până la turnul porții din curtea exterioară, pe flancurile căreia se aflau turnuri de pază-bartizani Ca și în cazul Caerphilly, zidurile curții exterioare erau joase și nu aveau turnuri Trei colțuri formau bastioane, iar al patrulea, în zona cel mai puțin accesibilă, era pur și simplu o secțiune rotunjită a zidului În comparație cu fortificațiile exterioare neînsemnate, zidurile interioare ale cetății erau foarte înalte, ajungând la metri În centrul zidului estic se afla turnul porții principale (fig la pp , ), ale cărui fortificații intrau adânc în curtea castelului Poarta era flancată de două turnuri semicirculare Pe partea din spate, turnul porții avea două turnuri rotunde puternice care dominau întreg teritoriul castelului Castelul Ridlan se află pe malul drept al râului Clwyd Acolo unde terenul este plat, curtea sa exterioară destul de largă acoperă un șanț adânc și larg pe trei laturi Curtea are două turnuri de poartă, care sunt identice ca mărime și semnificație Turnurile sunt situate în diagonală unul față de celălalt la nord Urmele unei fortificații sau reduta de pământ pe latura de nord-vest a castelului datează probabil de atunci Dar detaliile despre cum a fost distrus castelul nu au fost păstrate CASTELUL ENGLEZ colţurile de est şi sud-vest ale zidului cetăţii Fiecare dintre ele avea două turnuri mari rotunde flancate Cele două colțuri rămase erau protejate de turnuri obișnuite La castel, Harlech Hall și alte clădiri rezidențiale se învecinau cu zidurile În același timp, deasupra turnului porții se afla o clădire rezidențială separată Exista chiar și o mică capelă, sau oratoriu, care se afla chiar deasupra porții Se putea intra în curte din holul principal al turnului porții printr-o scară exterioară Exact același aspect avea și teritoriul Castelului Kidwell Turnul poarta ca cladire rezidentiala a atins apogeul insa in turnul poarta de nord a castelului Bomari Scopul dublu al sălii, bucătăriei și altor clădiri, care ar putea fi folosit atât ca garnizoană, cât și ca locuință pentru comandantul sau proprietarul castelului, a fost deja remarcat în exemplul Castelului Conwy Această tendință este și mai pronunțată în cazul Castelului Durham Două sau trei puncte din designul Castelului Harlech sunt de interes deosebit Spre deosebire de Castelul Caerphilly, aici curtea exterioară nu este blocată nicăieri de partea proeminentă a unei clădiri separate Dar cel puțin într-o secțiune a fost străbătută de un zid ridicat pentru a întârzia înaintarea inamicului în cazul posibilei lui străpungeri Natura zonei pe care a fost construit castelul a determinat prezența unui singur turn de poartă acolo Dar în centrul zidului de nord al curții, aproape exact vizavi de intrarea laterală care ducea în curtea exterioară și flancată de două bastioane semicirculare, se afla o mică poartă Din acest punct ducea o potecă acum aproape nedistinsă, foarte abruptă, repetând terenul dealului și ocolind pozițiile de apărare în aripa de nord-vest a curții exterioare Mai departe, a trecut pe marginea inferioară a zidului vestic până în partea de sud-vest a dealului Aici Clădirile din interiorul Castelului Ridlan au fost complet distruse S-au păstrat doar rămășițele unuia sau două șeminee din pereți A HAMILTON THOMPSON poteca s-a întors și, trecând prin poartă, la un pasaj lung între versantul dealului și zidul exterior, se termina la poarta castelului cu vedere la apă, la poalele unei stânci mari, unde se construia calea ferată stația este acum amplasată Zidul care acoperă secțiunea exterioară a acestei cărări întortocheate era zidul exterior al castelului, coborând dealul din colțul de sud-vest al curții exterioare, continuând în jurul poalelor dealului pe latura de nord și urcând din nou până în punctul în care s-a alăturat bastionului de nord-est Platformele zidurilor nu aveau lacune cu balamale și, ca și în Castelul Conwy (fig la p ), acestea ieșeau dincolo de fețele interioare ale turnurilor de colț Acest lucru a făcut posibilă păstrarea spațiului liber în interiorul turnurilor, oferind în același timp acces la platformele de perete de acolo prin uși interioare și scări Zidurile castelului nu erau doar înalte, ci și foarte groase Rândul de stâlpi de ferestre din hol și dimensiunea redusă a ușii laterale din partea de nord a peretelui sugerează că grosimea părții inferioare a pereților a fost mărită, poate după ce se obișnuia să le aducă la înălțimea actuală Partea superioară a zidurilor este omogenă și, fără îndoială, a fost construită În ciuda faptului că scările în spirală din turnurile de colț duc la platformele de zid, apărătorii turnurilor au fost asigurate cu o libertate suplimentară de manevră: a fost construită o scară separată pentru soldații de garnizoană care urmau să fie desemnați să apere platforma zidului între turnuri O astfel de scară putea fi accesată printr-o uşă de la parterul turnului de sud-est La o înălțime de câțiva metri deasupra intrării, pleacă de pe scara interioară și duce la o mică platformă în exterior Aici, o scară exterioară îngustă, acoperită de un zid din spate, se ridică de-a lungul peretelui plat din spate al turnului Apoi face o întoarcere de-a lungul zidului sudic al cetății și duce în cele din urmă la platforma zidului Un astfel de aspect al scărilor cu ei În Castelul Ridlan, un pasaj sub protecția zidului exterior, care se termina într-un turn dreptunghiular, cobora pe malul râului până la poartă CASTELUL ENGLEZ Castelul Baumari Plan Intrarea atent protejata de la parter este, fara indoiala, foarte interesanta si originala Dar poate nicăieri nu va exista ocazia de a aprecia frumusețea unei structuri concentrice, ca într-una dintre ultimele fortificații ale regelui Edward I, construită pe teritoriul Țării Galilor, Castelul Beaumarie Şantierul de construcţie era un teren plat pe marginea intrării de nord în strâmtoarea Menai Nimeni nu a încercat să construiască aici un sistem extins de fortificații exterioare, ca în Castelul Caerphilly Sistemul de apărare era alcătuit dintr-un șanț de șanț, umplut cu apă la maree înaltă, precum și ziduri exterioare și interne; totodată, ca de obicei, înălțimea pereților interiori era mai mare decât a celor exteriori Curtea era pătrată; la fiecare dintre colţuri se înălţa câte un turn de colţ rotund Un alt turn rotund era situat în centrul zidurilor estice și vestice Turnurile porților erau amplasate în zidurile nordice și sudice, Potrivit lui Clarke, acest castel a fost fondat în A HAMILTON THOMPSON pe laturile cărora s-au construit turnuri rotunde flancante Turnul porții de nord era mai mare, la al doilea etaj era o sală impresionantă Conturul zidului curții exterioare, care înconjoară zidul interior, a fost adaptat turnurilor intermediare rotunde proeminente și turnurilor de poartă ale curții interioare prin ridicarea unei structuri speciale pe fiecare față cu un colț proeminent în centru (fig la p ) Nu există dovezi că în curtea exterioară ar fi fost ziduri transversale, construite pentru a crea obstacole suplimentare inamicului Datorită faptului că castelul a fost construit pe teren plat, zidul său exterior nu era doar un zid jos cu poziții de apărare pe el, ca în castelele Caerphilly și Harlech La colțurile sale au fost construite turnuri rotunde Pe secțiunile de nord, est și vest ale zidului se aflau încă trei turnuri rotunde mai mici, al căror mijloc se ridică deasupra marginii Astfel, schema de blocare este strict simetrică și uniformă Pe peretele sudic al curții exterioare nu există însă turnuri rotunde intermediare, iar pervazul de pe zid este practic ascuns de poartă Aceste porți cu două turnuri de flancare dreptunghiulare sunt situate în unghi față de zid Imediat în spatele intrării în curtea exterioară din dreapta a fost construită o mică barbacană dreptunghiulară cu multe Porțile exterioare de flancare ale turnului sunt structuri impunătoare, deși înălțimea lor nu este mare La interior, poarta este încoronată cu turnuri mai mici, care sunt la fel de conectate cu turnurile porții ca și turnurile rotunde exterioare ale porții Trădătorilor din Turnul Londrei Dintre aceste două turnuri, cel situat la vest are o corniță-pantă exterioară, pe ambele părți ale cărora se aflau două turnuri de veghe-bartizani, proeminente înainte Erau interconectate Astfel, fața exterioară a etajului superior al turnului avea forma unui semicerc Turnul de est era mai mic, dar avea o bază mai masivă Latura sa de vest se proiecta înainte de sus în așa fel încât între acest turn și marginea sudică dreptunghiulară sa format un unghi De la nivelurile superioare ale turnurilor s-a putut controla complet abordările spre castel, iar în prelungirea sa inferioară a fost posibilă amplasarea unui mic detașament de apărători cu sarcina de a acoperi poarta și cornisa pe zid (fig la p ) CASTELUL ENGLEZ Castelul Beaumarie lacune cruciforme De aici s-a putut controla poarta interioară Pentru a intra în curte, inamicul ar trebui să facă de două ori o întoarcere de de grade (fig la p ) Intrarea în castel a fost acoperită cu grijă În același timp, constructorii au dat dovadă de o ingeniozitate și mai mare îndemânare decât constructorii barbacanei Castelului Conwy și a celui mai dificil pasaj de la poarta cu vedere la apă la Castelul Harlech Dar asta nu este tot În castel mai existau două fortificații notabile Aici, ca și în Castelul Caerphilly, erau două turnuri mari de poartă de fiecare parte a curții Turnul porții din spate, care, după cum sa menționat, era mai important, nu avea barbacană Într-un unghi față de ea, în peretele de nord, la est de margine, se afla poarta din spate a curții exterioare, care era, de fapt, doar o ușă laterală În afara acestora, peretele era întărit cu patru contraforturi, fiecare având lactură; în același timp, golurile din contraforturile exterioare au fost întoarse înainte, iar în cele interioare - spre poartă Cel mai vestic dintre contraforturi iese în afară cel mai îndepărtat Devine clar că scopul acestui aranjament a fost de a masca ușa din spate și de a o acoperi împotriva atacurilor În același timp, partea de vest a fost considerată pe bună dreptate direcția cea mai probabilă în care inamicul ar putea încerca să pătrundă pe teritoriul insulei Anglesey (unde se afla castelul Bomari - Trans ) O altă structură defensivă era un zid construit aproape A HAMILTON THOMPSON în unghi drept cu peretele sudic al curţii exterioare A închis cu sine poarta principală și a despărțit porțiunea de coastă, pe care ieșea, de partea de coastă la est a castelului În interiorul zidului era un pasaj, pe ambele părți ale zidului erau dispuse niște breșe, iar pe partea de vest se înălța deasupra lui un turn semicircular La prima vedere, turnurile Castelului Beaumarie, construite pe teren plan, nu dau impresia de fortificații puternice, arată jos și, prin urmare, nu par a fi elemente importante de apărare, prezentând un contrast total cu turnurile castelelor din Harlech , Caernarvon sau Conwy Dar, de fapt, castelul ocupă o suprafață vastă și nicio altă fortăreață a vremurilor regelui Edward nu se poate lăuda cu o abordare atât de atent gândită a construirii unui sistem de apărare Pe peretele exterior, în plus față de platformele pereților, există portițe în partea inferioară a peretelui, unde sunt situate la intervale regulate O parte a platformei de perete se sprijină pe margini de-a lungul feței interioare În plus, partea interioară a zidului de la nivelul etajului al doilea al turnurilor (peste poartă și flancare) are un pasaj lung arcuit, cu niște portiere îndreptate spre curtea exterioară Astfel de fortificații înconjoară întreaga curte, întreruptă doar în colțul de nord-vest al zidului, unde se află turnul porții de nord În tot castelul, ori de câte ori este posibil sunt instalate portiere Revenind la ceea ce tocmai s-a spus, aș dori să remarc designul și locația neobișnuită a ambelor porți; în timp ce intrarea din spate este probabil să fie unică Zidul care acoperă intrarea principală, deși nu atât de bine plasat, se găsește și în castelul Key-duelli și în alte cetăți Și pasaje lungi în interiorul grosimii zidurilor au fost găsite în fragmentele supraviețuitoare ale fortificațiilor defensive ale castelelor Caerphilly și Caernarvon În turnurile castelului Bomari se putea intra prin scări drepte situate pe partea din spate Este necesar să se acorde atenție faptului că în toate clădirile castelului, în turnurile porții, sala principală și primele etaje ale turnurilor, metoda de instalare a podelelor din lemn pe CASTELUL ENGLEZ coaste de piatră, care este, de asemenea, caracteristică castelelor din Conwy și Harlech Castelul Kidwelly (fig la p ), o altă clădire de la sfârșitul secolului al XIII-lea, se află pe un deal abrupt al cărui versant estic se înclină abrupt în apele râului Gwendreth Castelul a fost separat de orașul Kidwelli de un râu Curtea exterioară de formă alungită, din care a rămas o parte din turnul porții, cobora în jos până la poalele dealului, unde se afla podul peste râu La începutul ascensiunii, au fost construite o barbacană și un pod mobil, fortificații avansate pe drumul către un puternic turn de poartă cu două turnuri de flancare Turnul porții era acoperit și de un zid care traversa șanțul unde se termina Turnul porții se ridica în colțul de sud-est al curții exterioare, al cărui teritoriu descria un arc larg și acoperea curtea, care avea o formă aproape perfect pătrată, pe trei laturi Pe această parte, teritoriul castelului era separat de orașul Kidwell printr-un șanț și un râu Locul pe care a fost construit castelul era îngust, așa cum a fost cazul castelului Chepstow Panta estică a dealului era atât de abruptă, încât curtea exterioară nu avea continuare din această parte: zidurile ei treceau în turnurile rotunde estice și în zidurile curții interioare Pe zidul arcuit al curții exterioare au fost construite trei turnuri semicirculare În colțul de nord-est, vizavi de turnul porții, era o a doua poartă cu două mici turnuri rotunde De aici s-a putut ajunge la terasamentele nordice, care pot fi comparate cu cornurile Castelului Caerphilly, deși nu existau ziduri de sprijin Acest castel nu a fost fondat la direcția regelui, așa cum a fost cazul castelelor maiestuoase din nordul Țării Galilor Ca și Castelul Caerphilly, a fost construit la inițiativa proprietarilor Ca urmare a unei căsătorii dinastice la începutul secolului al XIV-lea, castelul a trecut în posesia familiei Lancaster Unele dintre cele mai faimoase cetăți din Anglia, precum Kenilworth, Naresborough, Lancaster, Lincoln, Pontefract și Pickering, au trecut în posesia acestei familii regale în diferite momente După urcarea pe tronul lui Henric al IV-lea, ei au trecut în posesia coroanei confiscate de la ducii de Lancaster A HAMILTON THOMPSON Kidwelly, cu fortificațiile sale exterioare din față și din spate, evocă imediat asocieri cu Castelul Caerphilly Construcția unei apărări concentrice aici nu prea coincide cu versiunea clasică Discrepanța este că curtea interioară a castelului era situată pe marginea curții exterioare Acest lucru ne permite să facem o paralelă între versiunea locală a apărării concentrice și dezvoltarea ulterioară a versiunilor anterioare ale sistemului de apărare al castelului Chepstow Prezența porților principale și din spate amintește de castelele Caerphilly, Chepstow, Beaumarie și Conwy Ca și în castelele Caerphilly, Ridlan și Beaumarie, în curte existau și două intrări Dar în cazul Castelului Kidwelly, erau doar uși într-un perete Curtea era mică La colțurile teritoriului său se aflau turnuri rotunde foarte mari, de formă impecabilă Pe ambele părți se aflau clădiri rezidențiale, între care era doar un pasaj îngust la mijloc Turnul, ale cărui două etaje superioare erau ocupate de o capelă, se învedea cu versantul estic al dealului A fost construită la colțul curții lângă turnul rotund de sud-est În turnul porții, ca și în clădirile similare din castelele Harlech și Bomari, era o sală mare și alte locuințe La fel, pe lângă scara interioară în spirală care duce la etajele superioare, a existat o scară exterioară cu palier în fața de nord Turnul porții era situat pe exteriorul, și nu pe linia interioară de apărare Era acoperit de un șanț de șanț, o barbacană și o curte exterioară În curtea exterioară s-au păstrat ruinele unor clădiri, care probabil au servit ca locuință pentru garnizoană La subsolul turnului porții, care se afla sub nivelul curții, s-au păstrat încăperi boltite Una dintre aceste încăperi, care a fost odată acoperită de o cupolă, poate fi servit drept cămară sau rezervor pentru aprovizionarea cu apă În altul, s-au păstrat ruinele unei fântâni Măsurile de organizare a apărării la Castelul Kidwelly nu au fost la fel de serioase ca în alte castele mari din Țara Galilor din acea vreme Constructorii s-au bazat mai mult pe rezistența zidurilor și a turnurilor Zidul exterior avea propria sa particularitate, roșu- zzo CASTELUL ENGLEZ Castelul Kidwell Turn de colț în colțul de sud-vest al curții Kuyu pentru castelele engleze din acea vreme Alături se afla o scară care urca de la nivelul curții Curtea avea și o serie de caracteristici interesante Scara către zid era o linie dreaptă de trepte, protejată din exterior de peretele vestic de la poarta principală Cărarea de-a lungul peretelui sudic ducea la turnul rotund de sud-vest, de la etajul al doilea al căruia se putea urca pe platforma de zid În ciuda faptului că acest pasaj, care ducea prin turnurile din jurul întregii curți, era foarte acoperit de iederă și alte buruieni, peretele din spate al acestuia se păstrează încă De interes sunt două turnuri rotunde pe partea de vest Partea superioară a celei care se află la nord, unde se deschide în curte, nu are doar forma unui arc Este alcătuit din două arce convergente cu o adâncitură între ele Nu este atât de ușor să explici o astfel de construcție Totuşi, prezenţa unei scări adiacente zidului, care ducea la platforma zidului, era obişnuită pentru apărarea oraşelor (fig la p ) Aici putem face o paralelă cu Castelul Stokesy, unde fața exterioară a turnului poligonal este împărțită în jumătate (vezi incl ) A HAMILTON THOMPSON Turnul de colț de sud-vest (fig la p ) a fost construit pe un loc de unde garnizoana sa putea controla interiorul turnului mare al porții Cea mai mare caracteristică a sa este că camerele de la toate etajele turnului erau acoperite cu bolți înclinate, realizate destul de grosolan Este posibil ca constructorii turnului să fi prevăzut instalarea acolo a unei catapulte în timpul asediilor Locația clădirii este perfectă pentru această idee Poate că puterea extraordinară a zidurilor turnului se datorează faptului că acesta se afla pe presupusa linie principală de atac a inamicului Etajele inferioare ale tuturor turnurilor au tavane boltite În ceea ce privește acest turn anume, intrarea în acesta, în loc să fie efectuată direct din curte sau din una dintre clădirile de locuit, se află la capătul unui pasaj lung neluminat în grosimea zidului sudic, în stânga intrarea in curte Precauțiile neobișnuite luate cu privire la acest turn anume și la intrarea în el ne fac să credem că acesta ocupa o poziție specială în sistemul de apărare al castelului Și deși nu este mai înalt și zidurile nu sunt mai groase decât cele ale celorlalte turnuri de colț ale curții, există ceva special în el, la fel ca Turnul lui Martin de la Castelul Chepstow sau Turnul Vultur de la Castelul Caernarvon Deși castelele construite pe vremea regelui Edward din Țara Galilor merită cel mai apropiat interes și arată o organizare de apărare bine gândită, fortificațiile lor arată foarte simple, aproape primitive în comparație cu cele mai înalte realizări ale arhitecturii militare franceze Atenția fortificațiilor exterioare din Caerphilly, diferitele soluții inginerești demonstrate de constructorii din Beaumarie, sunt mai degrabă o excepție de la regula generală, deși planul general al Castelului Caerphilly nu este inferior omologilor săi din Europa Dar abordările atent gândite la castelul din Conwy, urcarea lungă de la poartă până la castelul Harlech - toate acestea trec în fundal în comparație cu abordările către castelul din Carcassonne, restaurate cu maximă fiabilitate în desenele din Viollet-le-Duc (fig la p ) In spate- schhuitsii Carcassonne A HAMILTON THOMPSON moc Carcassonne a fost construit în afara zidurilor interioare ale orașului cu același nume, ocupând o zonă dreptunghiulară în partea de sud-vest Această structură este o capodopera a planificării concentrice Intrarea în castel de pe teritoriul orașului era păzită de o barbacană sub formă de semicerc Totuși, calea de apropiere, care a necesitat o atenție deosebită, a început de la poalele dealului pe care se află orașul Acolo unde zona deluroasă se transformă în câmpie, sub castel, a fost construită o barbacană uriașă, înconjurată de un zid exterior și un șanț de șanț În centrul acestei structuri se afla un mare turn rotund, asemănător cu turnul principal al Castelului Windsor În jurul turnului a fost construit un șanț plin cu apă Partea centrală a turnului, acest „mic castel”, nu avea acoperiș În pereți, sub platformele zidurilor, erau dotate două rânduri de portiere Garnizoana turnului controla intrarea în pasajul zidit, puternic apărat, spre vârf După o întoarcere de de grade, s-a transformat într-un pasaj drept, care a fost acoperit de poziții de pe zidurile exterioare ale orașului Acolo unde trecerea se lipește de zid, se îndrepta spre dreapta și mergea de-a lungul picioarelor zidului până la poarta curții exterioare Aici pasajul ducea prin prelungirea fortificată, iar apoi schimba din nou direcția către cea inițială și mergea spre barbacana interioară, care avea două niveluri superioare Abia după aceea s-a putut ajunge la teritoriul exterior și la poarta principală a castelului din zidul interior Urmărind poteca pe pasaj, putem face o analogie cu poteca care duce la Castelul Harlech și cu sistemul de capcane pentru inamic din Castelul Beaumarie Dar aici există În desenul lui Viollet-le-Duc, fiecare dintre pereții alăturați pasajului are o platformă Mai arată că pasajul era blocat de o serie de bariere dotate cu lacune, fiecare dintre acestea fiind o linie defensivă separată, deși cu o garnizoană mică de doar câțiva soldați Pasa îl obligă pe adversar să facă o cale în zig-zag Obstacolele situate în unghi sau având viraj, al căror scop era oprirea înaintării inamicului, au fost deja menționate de mai multe ori mai sus Toate au fost inventate în vremuri străvechi, după cum o demonstrează fortificațiile de pământ existente ale fortăreței Castelului Maidn (vezi capitolul ) CASTELUL ENGLEZ Castelul Donfront Cazemate combinația lor și la o asemenea amploare încât constructorii celor două fortărețe engleze menționate nici nu au îndrăznit să viseze Toate acestea au fost atent calculate și verificate în faza de proiectare a cetății Pentru Anglia, construirea de galerii în interiorul zidurilor a fost necaracteristică, ceea ce a fost aplicat cu succes în castelele Caernarvon și Beaumarie În același timp, la Castelul Caernarvon, au fost extrem de abil planificate De remarcat că la Caerphilly, galeria din peretele sudic care ducea de la sală la șanțul de apă a fost o soluție defensivă forțată pentru a proteja o zonă separată care ar putea rămâne neacoperită din cauza aglomerării excesive a clădirilor rezidențiale într-o parte a curții zonă Dar, în general, pasajele acoperite sub platformele zidurilor nu erau trăsături caracteristice arhitecturii Angliei medievale În același timp, această tehnică a fost utilizată pe scară largă în Franța Iată două exemple de utilizare a galeriilor acoperite Unul dintre ei este Castelul Donfront, unde, A HAMILTON THOMPSON ca și în castelul Kusi, teritoriul cetății era despărțit de zidurile orașului printr-un șanț foarte larg Acolo unde stânca se învecina cu castelul, pe acesta a fost instalat un zid de sprijin, la capetele căruia se aflau două turnuri de flancare rotunde, iar mai aproape de centrul acestuia a fost construit un alt turn poligonal La un moment dat, probabil la sfârșitul secolului al XIII-lea, s-a făcut un pasaj lung în stânca din spatele zidului, făcând legătura între toate cele trei turnuri În plus, la anumite intervale, s-au făcut scări în pasajul care duce la curtea superioară a castelului În peretele de sprijin s-au făcut şi echipe Astfel, apropierea de castel din această direcție a fost protejată de o linie suplimentară de apărare, care trecea sub nivelul turnurilor și zidurilor cetății Coridorul nu trecea între structurile de la același nivel; a format un sistem complex de cazemate boltite separate, interconectate prin scări scurte (fig la p ) În ceea ce privește castelul Kusi, aici avem de-a face cu o galerie închisă, fără lacune, a cărei sarcină era să contracareze soldații inamici care săpau Rămășițele unor astfel de galerii au fost păstrate în mai multe secțiuni ale castelului Aici sunt un plus esențial la un sistem de apărare deja impresionant, capabil să reziste oricărui asalt Spre sfârșitul secolului al XIV-lea, grosimea zidurilor donjonului, cel mai puternic turn din Europa, a fost mărită prin adăugarea unei pante sau mărirea bazei turnului Și aici s-a făcut un pasaj Scopul principal al acestei structuri a fost de a oferi o abordare ascunsă a izvorului care umplea șanțul castelului cu apă și situat la poalele donjonului Pe de o parte, pasajul era legat de o galerie bine păzită, construită într-o perioadă anterioară, care ducea de la clădirile de locuit până la terasa din zid care traversa șanțul în partea de vest Pe de altă parte, era legat de o scară care ducea la platforma de zid și la turnul porții din curte Dar această mișcare nu a fost doar un mijloc de a se apropia în secret de sursa de apă Le-a dat apărătorilor castelului o căruță CASTELUL ENGLEZ capacitatea de a contracara săparea inamicului Dacă inamicul s-ar fi aventurat să-și croiască drum prin escarpa de la poalele turnului, ar fi avut de-a face cu zidul gros de pe cealaltă parte a pasajului Pasajul în sine era bine protejat de ambele părți și putea fi folosit pe scară largă în interesul apărătorilor castelului În același timp, cei care nu erau familiarizați cu planul lui urmau să întâlnească pe neașteptate acest nou obstacol sub forma unei surse, spre care ducea un pasaj cufundat în întunericul total Este imposibil să numim analogi englezi ai unor astfel de fortificații defensive special concepute și construite precum cele enumerate În arhitectura militară și bisericească a Franței, principiile au fost dezvoltate cu toată acuratețea și completitatea logică, ceea ce, pus în practică, a stârnit surprinderea britanicilor Nivelul de arhitectură atins în castelele din perioada edwardiană a fost mult mai modest, iar succesul constructorilor englezi nu a fost atât de semnificativ Adevărat, aceasta se referă mai degrabă la dimensiunea castelelor și la detaliile lor individuale, decât la ideea generală Scopul principal de a asigura protecția zidurilor cetății a fost atins, ca și în alte țări În plus, se poate spune cu siguranță că nicăieri în străinătate nu a fost demonstrată ideea apărării concentrice cu toate avantajele ei, ca în exemplul castelelor din Țara Galilor, care au fost descrise în principal în acest capitol Poate că zidurile Carcassonnei ne vor arăta ideea planificării concentrice în toată măreția ei, dar putem judeca și din exemplul castelelor galeze că această idee și-a găsit deplina înțelegere aici Diferența este că constructorii francezi au continuat să construiască apărarea castelelor lor cu trucuri și îmbunătățiri ingenioase, folosind cele mai sofisticate metode pentru a face acest lucru Spre deosebire de ei, englezii s-au oprit când au înțeles acest principiu important în general Au fost mulțumiți că au reușit să atingă scopul de a asigura utilizarea simultană a structurilor defensive, atât ziduri, cât și turnuri A HAMILTON THOMPSON Capitolul ARTA FORTIFICARII DIN EVUL MEDIU TÂRZIU: ORAȘE-CETAȚE ȘI CASTELE Așadar, în urma întăririi zidurilor cetății, constructorii castelelor au adoptat o schemă de apărare concentrică, care de ceva timp a creat un avantaj pentru apărători față de atacatori Cu toate acestea, însuși faptul că apărarea castelului a atins un anumit punct, dincolo de care, în condițiile existente, pur și simplu nu era unde să se dezvolte, a devenit fatal în sine Acest lucru a distrus însuși conceptul de fortărețe pe termen lung O astfel de fortificație ca Caerphilly, prin ea însăși, nu putea pune capăt conflictelor civile Pur și simplu a avertizat inamicul că nu ar trebui să ia măsuri neplăcute Siguranța apărătorilor castelului era garantată de inexpugnabilitatea aproape completă a zidurilor acestuia, încercarea de asediu sau de asalt care a devenit pur și simplu ridicolă Au venit însă și alte împrejurări care au făcut ca conceptul de apărare bazat pe castele să fie depășit Creșterea orașelor și îmbogățirea clasei comercianților au grăbit declinul feudalismului Baronul feudal nu mai era un reprezentant al celei mai importante clase, iar castelul său era acum de o importanță mai mică în comparație cu orașul zidit, care devenise un simbol al puterii reale a țării Însă, pe lângă aceste schimbări în societate, a mai existat un eveniment în afacerile militare care a afectat în egală măsură atât castelul, cât și orașul cetate feudală De la începutul secolului al XIV-lea, armele de foc au început să fie utilizate pe scară largă în armate Proiectile de aruncare, care anterior puteau fi livrate doar prin mecanisme bazate pe principiu Dezvoltarea armelor de foc în Anglia a fost lentă Cea mai veche reprezentare a unei piese de artilerie se găsește într-un manuscris de la Christ Church, Oxford, datat , iar prima mențiune despre arme de foc individuale a fost în Dar mult timp după aceea, arcul lung a continuat să fie arma preferată a soldatului englez PSn>S, ipishl spz IMUN IM * A HAMILTON THOMPSON Castelul din Alençon circuitele de torsiune, compresie sau contragreutate ar putea fi acum utilizate folosind metoda detonației Acest lucru a dus la apariția artileriei, care acum putea fi folosită cu mai puțină muncă și totuși ar putea arunca obiecte cu putere distructivă mult mai mare Un miez de piatră sau de fier nu putea fi trimis înainte cu mai mult impuls decât înainte Acum, traiectoria de-a lungul căreia a zburat acest obiect a devenit mult mai aproape de orizontală decât a fost cu utilizarea balistelor și a altor mașini din această familie Într-adevăr, la început, tunurile aveau o putere relativ mică, dar îmbunătățirea treptată a acestui tip de arme a făcut ca vechile dispozitive de apărare să fie inutile Zidurile înalte, puternice, capabile în trecut să reziste la focul catapultei, au fost măturate cu ușurință de focul de artilerie (fig la p ) Până la utilizarea explozibililor în atac și apărare, Castelul Harlech, cu zidurile sale înalte și turnurile de colț, era o fortăreață ideală Dar dacă artileria este folosită împotriva unor astfel de fortificații (fig la p ), doborând o grindină de ghiulețe pe ziduri, înălțimea fortificației CASTELUL ENGLEZ construcţiile devine un factor nociv şi periculos Dacă constructorii cetății decid să instaleze tunuri pe zidurile cetății, atunci zidurile trebuie să fie extrem de puternice, capabile să reziste la vibrația constantă care însoțește împușcăturile de artilerie În plus, acestea ar trebui să fie cât mai mici posibil Acest lucru le crește stabilitatea și, de asemenea, vă permite să mențineți inamicul pe țintă Schimbările au fost radicale Acest lucru poate fi observat comparând turnurile înalte și relativ subțiri din Carcassonne sau Aigues-Mortes cu turnurile masive rotunde ale castelelor și orașelor fortificate franceze din secolul al XV-lea, cum ar fi castelul Alençon (fig la p ) sau orașul Saint-Malo (fig la p ) Și chiar mai târziu a avut loc o tranziție de la un turn rotund de flancare la un bastion Ca exemplu, se pot cita structuri masive de tip Tour-Gabriel din abația Mont-Saint-Michel (fig la p ), care se ridică foarte puțin deasupra zidului alăturat și poate chiar are aceeași înălțime cu aceasta Cea mai recentă creație a acestei perioade de tranziție este un bastion simplu, ai cărui ziduri de piatră protejează flancul unui meterez de pământ jos, bine fortificat Ca exemplu, se poate face referire la Saint-Paul-du-Var sau la englezul de mai târziu Berwick-upon-Tweed Următorul pas a dus la apariția în secolul al XVII-lea a fortărețe calculate științific, precum Lille și Arras, și a altor fortificații magnifice, care, odată cu progresul secolului al XIX-lea, au ajuns să prezinte un interes mai degrabă istoric decât practic Fortificațiile Saint-Paul-du-Var (Alpes-Maritimes) datează din epoca războaielor dintre regii Francisc I și Carol al V-lea Fortificațiile de la Lucca, Verona și Anvers datează din aceeași perioadă Construcția zidurilor orașului Berwick care au ajuns până la vremea noastră a început ceva mai târziu, în Inițial, zidul acoperea o suprafață mult mai mică decât teritoriul întregului oraș (care a fost complet fortificat sub Eduard I) spaţiu Lacune pentru tunuri au apărut în multe cazuri în zidurile cetăților încă din secolul al XV-lea Uneori, ca și în turnul de est al castelului Warkworth, acestea au fost obținute prin cărămizirea cea mai mare parte a fantei cruciforme în înălțime A HAMILTON THOMPSON Saint Malo poarta principala Dar aceste cetăți ale vremurilor de mai târziu sunt dincolo de scopul acestui studiu Ultimele două capitole vor lua în considerare dezvoltarea ulterioară a acestui tip de fortificație în ceea ce privește apărarea, care, după cum am menționat mai sus, a suferit și modificări, precum și fuziunea treptată a unui castel medieval și a unei case medievale Vechea distincție între „castel” și „burg” mai exista În cea mai mare parte a Evului Mediu, de la Cucerirea normandă până în secolul al XIV-lea, castelul, fortăreață și refugiu al stăpânului său, a reprezentat cea mai înaltă etapă de dezvoltare a fortificației Și orașe precum Berwick în timpul domniei lui Edward I sau Conwy și Caernarvon, dacă erau înconjurate de ziduri, erau puțin mai mult decât o completare a castelului sau a curții sale exterioare După inventarea și răspândirea armelor de foc, orașul a început din nou să-și câștige locul în fruntea structurilor defensive Din vremea ostilităților pe care Edward al III-lea le-a purtat în Franța și chiar mai devreme, acestea au încetat să mai fie doar o serie de asedii de castele Au început să se întoarcă din ce în ce mai multe bătălii CASTELUL ENGLEZ Mont Saint Michel Turul Gabriel spatiu deschis Acum, cucerirea orașelor fortificate, mai degrabă decât a castelelor private, a devenit punctul central al campaniei Rolul castelului a devenit secundar, iar el însuși s-a transformat din ce în ce mai mult într-o clădire rezidențială Și în cele din urmă, când castelele și-au pierdut din importanță, orașul cu cetatea sa a devenit ținta principală a atacului și baza de operațiuni Pe scurt, după cucerirea normandă, istoria fortificărilor a parcurs următorii pași Fortificațiile de lemn ale burgului săsesc și-au pierdut din importanță, făcând loc fortificațiilor de lemn ale castelului normand Centrul castelului normand era donjonul, care era un simbol al puterii domnului feudal Donjonul a atins apogeul de dezvoltare când a devenit un puternic turn de piatră Din acel moment a început o perioadă de declin Întărirea zidurilor de piatră ale castelului a transformat donjonul într-un element de apărare învechit In cele din urma, A HAMILTON THOMPSON terminând cu îmbunătățirea zidurilor castelului, gândirea militară s-a concentrat asupra zidurilor orașului Aceasta a continuat până când realizările științei, cu intervenția unor factori ai vieții sociale, au făcut din castelul însuși un exces arhitectural Principiile apărării unui oraș fortificat sunt similare cu organizarea apărării unui castel, iar înainte, luând în considerare ambele, practic nu existau diferențe între ele În ambele cazuri, echipa de atac a folosit aceleași metode, pe care apărătorii le-au contracarat cu aceleași mijloace Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că teritoriul orașului este mai mare decât suprafața ocupată de castel Și dacă curtea castelului era principalul loc de adunare, de unde apărătorii puteau ajunge cu ușurință în orice secțiune a zidului, atunci în interiorul orașului dens populat nu exista o astfel de zonă deschisă, închisă de ziduri Și chiar dacă piața din sau în apropierea centrului orașului ar putea servi drept punct de raliu , era și necesar să existe spațiu deschis în interiorul zidurilor orașului pentru a oferi acces la orice zonă de apărare Un astfel de spațiu între casele orașului și zidurile fortificate, care traversau străzile principale ale orașului care duceau la porți, asigura apropierea trupelor de partea din spate a turnurilor de flancare și de scările care duceau la platformele zidurilor orașului Majoritatea orașelor care au fost odată înconjurate de un zid au urme ale acestui aspect Deci, în Southampton pomerium (pomerium), așa cum se numea acest spațiu deschis în documentele medievale, a fost păstrat în partea de est a orașului Strada care trece prin aici este încă cunoscută drept „din spatele zidului” Această tendință se vede clar în orașele fortificate ale Italiei, în orașele fondate sub Eduard I, precum și în orașele construite de regii francezi în sudul țării Pomerium - spațiul pone muros, adică „în spatele zidurilor” Acest termen desemna inițial granițele consacrate ale Romei și ale altor orașe, care erau determinate cu ajutorul auspiciilor (ghicirea condusă de preoți) CASTELUL ENGLEZ În orașul Carnarvon, acest spațiu s-a păstrat aproape peste tot, cu excepția părții de vest În Newcastle (vezi incl ) a rămas intactă în partea de nord-vest a orașului vechi, unde încă stau turnuri intermediare Lui i se poate atribui şi drumul pietruit din vest, dar zidurile oraşului s-au pierdut Aproape pe toată lungimea părții conservate a zidului interior al orașului Bristol, din care, totuși, a rămas puțin, se pot distinge cu ușurință urme de pomerium într-o serie de străzi întortocheate În același mod, se poate reconstrui mental modul în care a trecut această cale în Northampton Și în York, unde clădirile moderne ascund în multe cazuri pomerii, există multe locuri în care a subliniat locația zidurilor orașului pentru o lungă perioadă de timp, chiar și după ce zidurile în sine au dispărut Într-o epocă în care arta fortificației a atins apogeul, pe zidurile orașului erau în mod necesar construite turnuri de flancare, care, la fel ca în Conwy sau Avignon, erau lăsate deschise din lateralul orașului Porțile au fost ridicate în zidul orașului, unde convergeau drumurile principale care duceau spre oraș Deci, de exemplu, în Coucy erau trei porți cu vedere la drumurile către Laon, Soissons și Shawnee În cetatea Conwy (fig la p ) erau și trei porți Dar, în același timp, unele dintre ele erau legate doar de drumul către dig, al doilea - de moara Numai prin cea de-a treia poartă din partea de nord-vest a zidului se putea ajunge direct la capul pe care au fost construite orașul și castelul În Chepstow, unde orașul forma și el un spațiu închis, exista o singură poartă principală, situată în partea de nord-vest a orașului Poarta principală a orașului Carnarvon era situată în partea de est Vis-a-vis, în peretele vestic, era o altă intrare mai mică, asemănătoare cu Momentul reconstruirii turnurilor dreptunghiulare din orașul Newcastle, care practic nu ies dincolo de conturul zidului, poate fi considerat La noiembrie a acelui an, o scrisoare a fost trimisă primarului și executorilor judecătorești ai orașului , în care li s-a promis asistență la repararea zidurilor și a podului orașului A HAMILTON THOMPSON Conwy Portul Isaf poarta Port Isaf din orașul Conwy de la debarcader (vezi Fig ) Dar nu toate orașele erau situate pe același teren avantajos militar ca Chepstow, Conwy sau Caernarvon, unde rezervoarele care înconjoară orașul pe aproape toate părțile facilitează foarte mult organizarea apărării Marile centre comerciale precum Londra sau York, unde convergeau numeroase drumuri, aveau multe porți Și asta fără a număra nenumăratele porți din ziduri În prezent există patru porți în orașul York: Mickle Gate Bar în sud-vest, prin care drumul de la Tadcaster ducea în oraș; Walm Gate Bar spre sud-est, unde se termina drumul de la Beverley și Hull (Hull); poarta de est a Monk Bar, prin care se putea trece la Scarborough, și în cele din urmă Bootham Bar în nord, de unde începea drumul către Thirsk și Easingwald Toate turnurile porților aveau formă dreptunghiulară Au fost proiectate în secolul al XII-lea și și-au păstrat partea inferioară inițială Aceste turnuri erau foarte asemănătoare cu turnurile de piatră ale castelelor din perioada timpurie În același timp, nivelurile superioare aparțin secolului XIV La colțurile exterioare ale turnurilor porții au fost finalizate turnulețe-bartizane de colț înalte Turnul mare de poartă Bargate din Southampton, spre care duc drumuri din nordul țării Adică „poarta de jos” În partea de nord-vest există o altă poartă, Port Uhaf CASTELUL ENGLEZ na, este, de asemenea, un turn normand dreptunghiular clasic, construit pe și echipat cu turnuri de flancare în secolul al XIV-lea Aproximativ în același secol, turnul a fost întărit suplimentar din exterior, asigurând fața sa exterioară cu două proeminențe în formă de jumătate de octogon, ale căror parapeți erau echipate cu niște portiere cu balamale A existat o altă poartă în partea de est a orașului Southampton, care nu a supraviețuit În partea de vest a zidului era o poartă cu vedere la apă, și o poartă laterală, iar pe terasamentul din colțul de sud-est al zidului se află o altă poartă, care era acoperită de o fortificație lungă proeminentă care se întindea din zid și traversa şanţul oraşului Pentru porțile mai puțin semnificative, cum ar fi poarta de vest de la Carnarvon și Southampton, a fost suficient să se folosească turnurile de poartă de forma anterioară dreptunghiulară, dar intrarea principală în oraș trebuia echipată cu mijloace eficiente de apărare de flancare De regulă, în timpul domniei lui Edward și de-a lungul secolului al XIV-lea, pentru aceasta, pe colțurile exterioare ale turnurilor porților orașului au fost construite turnuri de flancare rotunde, așa cum a fost cazul, de exemplu, în orașele Conwy (fig pe p ), Win-chelsea și Canterbury (Poarta de Vest) În secolul al XV-lea, s-a acordat mult mai puțină atenție apărării orașelor engleze Stonebow, sau Poarta de Sud, a orașului Lincoln era o clădire dreptunghiulară alungită, cu turnulețe grațioase de colț care nu ieșeau prea mult din conturul zidurilor Porțile în sine nu aveau dispozitive suplimentare pentru apărare De îndată ce amenințarea militară a dispărut, peste tot în orașe, chiar la zidurile și porțile orașului, au început să se construiască biserici Așadar, deasupra porții Sfântul Ioan din partea de sud a orașului Bristol se înalță un turn cu turlă, care aparține bisericii Sfântul Ioan Botezătorul și în același timp bisericii Sfântul Laurențiu Bisericile au fost construite foarte aproape sau direct deasupra porților de est și de vest din orașul Warwick Dacă unul dintre drumurile principale către oraș era traversat de un râu, era necesar să se asigure siguranța traversării acestuia În cazul porţilor deja amintite ale Sfântului A HAMILTON THOMPSON Monmouth Turnul poarta de pe podul Monnow John din Bristol, micul râu îngust Frome, spre care se deschideau, era acoperit de un zid suplimentar care trecea de-a lungul malului său exterior În acest zid, care era învelișul exterior al porții Sfântului Ioan, a fost construită o poartă bine fortificată (Fromgate) Cazul orașului York, unde râul împarte practic teritoriul în două, este unic De obicei, orașul era situat pe o coastă În acea parte a orașului care dădea spre râu, apropierea de acesta din această parte era acoperită de o barbacană, care putea arăta ca o fortificație defensivă exterioară, o poartă propriu-zisă, un cap de pod pe malul opus al râului sau o fortificație trecere prin pod S-au spus deja multe despre barbacane în general mai sus și ne-am întâlnit deja cu ceva de genul barbacanelor urbane în cazul York și Tenby, în timp ce barbacanele din Porte de Lan (adică poarta de la care drumul spre Laon condus) al Castelului Kusi este o barbacană, care este un cap de pod în exteriorul șanțului orașului Locația abordării de sud-vest a Castelului Kenilworth este un bun exemplu de combinație de cap de pod, pasaj protejat și CASTELUL ENGLEZ turn de poartă cu barbacană În Evul Mediu, fortificațiile de pe pod nu erau neobișnuite Cu toate acestea, foarte puțini dintre ei au supraviețuit Cel mai bun exemplu este podul Valentre din secolul al XIV-lea din Cahors (Departamentul Lot) Era o clădire maiestuoasă, cu șase arcade înalte, despărțite de stâlpi, care erau dotați cu obișnuitele diguri triunghiulare La fiecare capăt al podului se află un turn masiv dreptunghiular cu porți, încoronat cu un acoperiș piramidal și dotat cu galerii cu niște portiere articulate, care se află sub parapetul cu crenel În centrul podului se află un alt turn cu poartă și grătar de ridicare Podul de cărămidă numit Pont des Consuls din Montauban (departamentul Tarn-et-Garonne) a fost protejat aproape în același mod Exemple de astfel de structuri din alte țări includ podul acoperit construit în secolul al XIII-lea în Tournai, podul Alcantara din Toledo și, de asemenea, podul din Praga, pe care, pe la jumătatea secolului al XIV-lea, a fost construit un turn de poartă dreptunghiular înalt pe de o parte, iar pe cealaltă - porți cu turnuri de flancare de diferite dimensiuni În Anglia s-au păstrat două poduri mici fortificate Deasupra podului din Monmouth se ridică un turn de poartă cu niște portițe cu balamale și porți protejate de un grătar de ridicare (fig la p ) Această clădire este cu mult înaintea porților corespunzătoare ale orașului, care erau ceva mai departe de râu În Warkworth, la intrarea în oraș, unde se afla podul, a fost construit un turn simplu dreptunghiular de poartă, din care s-a păstrat arcul și etajul inferior Micul teren triunghiular de la sud de râul Coket, unde a fost construit orașul Warkworth, era bine protejat pe două părți de râu, iar pe a treia latură de castel Turnul porții de la pod a fost singura sa fortificație de piatră Dezvoltarea artei apărării sub Eduard I a fost însoțită de construcția de ziduri fortificate în jurul unor obiecte care nu erau inițial destinate scopurilor militare Rezultat- A HAMILTON THOMPSON Volumul luptei dintre reprezentanții clerului și locuitorii orașului Norwich a fost că în jurul mănăstirii a fost construit un gard de protecție din piatră Un decret regal care autoriza construirea porții a fost semnat la iulie La mai , rectorul catedralei și al capitolului orașului Lincoln au primit permisiunea de a construi un zid de piatră înalt de , metri în jurul proprietăților lor Zece zile mai târziu, aceeași permisiune a fost primită de autoritățile bisericești din orașul York La iunie, șefii clerului din Saint-Paul au primit un drept similar, iar la ianuarie a anului următor - la Exeter La martie , episcopul Burnell a primit permisiunea de a îngrădi curtea bisericii cu creneluri și de a construi un gard în jurul orașului Wells La septembrie , s-a dat permisiunea de a apăra partea vulnerabilă a Mănăstirii Tynemouth cu un zid de crenel Pe aprilie , episcopul Walter Langton a primit permisiunea de a construi un zid în jurul Lichfield La iulie , starețului priorității Peterborough i s-a permis să ridice creneluri la poarta abației și la cele două camere situate între poartă și clădirea bisericii Construcția zidurilor din Lincoln, care au supraviețuit până în zilele noastre, nu a început imediat Două documente care confirmă permisiunea corespunzătoare din au fost emise de Edward al II-lea în La decembrie , permisiunea a fost reînnoită: acum zidurile erau planificate să fie construite la o înălțime mai mare de , metri În plus, pe zid erau acum prevăzute niște portiere crenelate și turnuri de veghe (tot cu niște nițeluri) Mai târziu, la septembrie , episcopul Burgersh a primit permisiunea scrisă, conform căreia avea deplină libertate „de a repara pe cele existente, de a construi altele noi Desigur, toate mănăstirile erau înconjurate de ziduri, dar nu peste tot zidurile aveau creneluri Autorizația anterioară nu menționa construcția de creneluri De regulă, în avizele aferente, se explica că în legătură cu crimele și alte infracțiuni comise pe timp de noapte, mănăstirea sau moșia avea nevoie de construirea de ziduri în jurul ei A fost instruit să țină porțile închise din amurg până în zori CASTELUL ENGLEZ noi, să avem creneluri și turnuri pe ele Toate acestea priveau zidurile din jurul palatului episcopal În timpul domniei regelui Edward al III-lea, Lincoln avea cel puțin trei zone zidite: castelul, catedrala și palatul episcopal Astăzi, dacă stai la începutul străzii Steep Hill, poți observa turnul porții al castelului din stânga, iar poarta interioară a gardului, Excheker Gate, în dreapta Sunt o clădire înaltă, alungită, cu trei etaje, cu o intrare centrală mare arcuită și două intrări mai mici arcuite pentru pietoni de ambele părți ale acesteia Din partea exterioară de vest, zidul nu are fortificații suplimentare, dar în partea de est are două turnuri de veghe în formă de jumătate octogon cu scări în spirală în interior La câțiva metri spre vest era un alt turn de poartă, cel exterior Turnul de sud-est, numit Pottergate, a supraviețuit până în zilele noastre Este o clădire dreptunghiulară cu două etaje La Wells, Salisbury și Norwich, încă se mai poate discerne unde se întindea zona zidită; totodată, la Wells, lângă turnul porţii al gardului, se află şi turnul porţii palatului episcopal În jurul palatului există încă un șanț de șanț plin cu apă Era posibil să intrați înăuntru printr-un pod mobil printr-un turn puternic de poartă interior cu două Episcopului i s-a permis, de asemenea, să construiască creneluri în jurul proprietăților sale la Stowe Park și Nettlem în Lincolnshire și la Lyddington în Rutland , Scrisoarea corespunzătoare a fost datată noiembrie La iulie , episcopul Ralph Ergham de Salisbury a primit cele mai largi puteri în ceea ce privește întărirea zidurilor orașului Salisbury, precum și moșiile sale personale din Salisbury, Episcopi Woodford, Pottern, Cunnings, Ramsbury în comitatul Wiltshire, Sherborne în Dorset, Chardstoke în Devonshire, Sonning în Berkshire și casa lui în Fleet Street din Londra În total, erau patru astfel de turnuri de poartă „duble” în gard Al cincilea turn - Pottergate - era singur La martie (sau ), Wyville, episcopul de Salisbury, a primit permisiunea de a folosi pietrele catedralei din Old Sarum și clădirile rezidențiale vechi pentru a repara catedrala și a îngrădi terenul A HAMILTON THOMPSON Thornton Abbey turnul porții turnuri de flancare în formă de jumătate de octogon (vezi incl ) Multe turnuri de poartă din mănăstiri și mănăstiri au supraviețuit până în zilele noastre În același timp, unii dintre ei castel englezesc Thornton Abbey Planul turnului de exemplu, în Bridlington, Tewkesbury și Wally, erau de dimensiuni considerabile și puteau, dacă era necesar, să fie folosite ca structuri defensive Dar cel mai maiestuos dintre turnurile de poartă ale mănăstirii este turnul de la Thornton Abbey din Lincolnshire, o clădire magnifică din cărămidă căptușită cu piatră (fig la p ) Permisiunea egumenului si a manastirii de a construi un turn cu parapet de crenel peste poarta abatiei a fost datata la august Turnul porții este o clădire spațioasă, cu trei etaje înalte, cu turnuri de colț în formă de jumătate octogon Singura intrare arcuită de la parter putea fi accesată doar printr-o barbacană îngustă la un unghi față de clădire (vezi incl ) De Permisiunea de a construi creneluri la Whalley Abbey pentru a proteja „biserica și terenurile” a fost dată la iulie Mai târziu, sub regele Richard al II-lea, a fost primită o altă permisiune pentru a consolida și mai mult zona din jurul mănăstirii ( mai ) A Hamilton Thompson „Castelul englez” A HAMILTON THOMPSON ambele părți ale intrării sunt contraforturi puternice, care au și forma unei jumătate de octogon Fața interioară a intrării este protejată de turnuri de flancare de aceeași formă În turnul de sud se află o scară în spirală care duce la etajele superioare Aici nu există pasaje laterale directe, așa cum este cazul în turnul Lincoln's Excheker Gate, unde camerele portarilor erau situate între intrările principale și laterale Dar la Thornton a fost construită o arcada în peretele sudic al culoarului central Pe lângă aceasta, a fost construită o arcada laterală, care mergea în diagonală Intrarea exterioară (fig la p ) era protejată de un grătar de ridicare, iar încăperile și turnurile de ambele părți aveau niște portiere în față La etajul doi în turnul porții se află o sală spațioasă, care comunică prin trecerile din ziduri cu etajele secunde ale turnurilor de colț și cu treceri în zidurile alăturate Erau portiţe în toţi pereţii; astfel, demersurile către mănăstire erau controlate complet de locuitorii acesteia Acest turn de poartă are aproape aceeași vârstă cu Poarta de Vest din Canterbury, care a fost începută sub Arhiepiscopul de Sudbury în jurul anului Dar Poarta Canterbury are o formă dreptunghiulară tradițională, cu două turnuri rotunde proeminente care încadrează intrarea principală Ele sunt, de asemenea, arhitectural inferioare arcadelor ornamentate și bolților cu nervuri elaborate ale Thornton Abbey Gardurile fortificate, abatiile si palatele episcopale ne duc inapoi in vremurile constructiei de castel, a carui istorie este chintesenta artei constructiei defensive Planul concentric a făcut posibilă distribuirea cât mai eficientă a forțelor părții de apărare Dar, după cum am văzut, planul concentric nu era foarte comun, iar aplicarea sistematică a acestei metode în arhitectura engleză s-a redus la aproape Frumosul turn dreptunghiular de poartă al Battle Abbey este anterior omologul său de la Thornton Permisiunea de a fortifica abația a fost primită la iunie CASTELUL ENGLEZ o perioadă Într-o localitate precum Kidwelly a fost imposibil să se extindă curtea exterioară astfel încât să o înconjoare complet pe cea interioară De regulă, un castel englezesc din secolul al XIV-lea era format, de exemplu, din castele Richmond și Ludlow în forma sa originală, sau ca și castelele Cary și Manorbeer, doar dintr-o curte, unde nu exista un turn principal La o anumită distanţă de-a lungul zidului cetăţii se aflau baipni Iar intrarea în teritoriul castelului s-a realizat printr-un puternic turn de poartă cu două turnuri rotunde Nici un singur castel englezesc de acest tip nu poate fi comparat cu castelul Saint-André construit în secolul al XIV-lea la Villeneuve-d-Avignon (Fig la p ), din care castelul papal a fost supravegheat pe malul opus al fluviul Ron, sau cu castelele bretone de la Fougères ( Fig la p ) și Vitre Castelul Kerlaverock de lângă Dumfries (vezi incl ), nu celebrul castel pe care l-a asediat Edward I, ci o nouă fortăreață construită în pe un loc nou, este un bun exemplu de ușurință în planificare Aici castelul are o singură curte înconjurată de un zid cu turnuri de flancare Castelul se află pe un câmpie mlăștinoasă în apropiere de golful Solway-Fsrt Insula, protejată de un șanț larg cu apă, a cărui lățime pe spatele castelului este comparabilă cu lățimea unui mic lac, este înconjurată de trei secțiuni a zidului cetăţii sub formă de triunghi echilateral Pe fiecare parte a bazei se află un turn rotund jos și nu foarte puternic În vârful triunghiului se afla un turn de poartă înalt, cu turnuri rotunde de flancare pe laterale Se putea ajunge doar printr-un pod mobil În interiorul teritoriului castelului dă impresia unui foarte mic În secolul al XVI-lea, vechile clădiri rezidențiale au fost înlocuite cu altele noi, mai spațioase, în stil renascentist francez Au fost ridicate pe peretele din stânga intrării în Unul dintre aceste turnuri a supraviețuit până în zilele noastre Alții au dispărut, la fel ca și zidul însuși A HAMILTON THOMPSON Villneuve d'Avignon Lacăt Fosta sală era situată la baza triunghiului, iar încăperile de bucătărie erau amplasate la zidul cetății din dreapta Eliberarea permiselor de fortificare a caselor mari a devenit obiceiul sub regii edwardieni și a continuat sub Richard al II-lea Ca urmare, multe clădiri rezidențiale private s-au transformat în castele, păstrându-și scopul inițial Casa de la Stokesey în Shropshire (vezi incl ), care a fost fortificată cu permisiunea din octombrie , primită de Lawrence Ludlow, este tocmai un astfel de caz când un conac, înconjurat de un șanț și având un turn puternic, merită să fie fi numit un castel În același timp, multe clădiri rezidențiale cărora li sa permis să fie fortificate au rămas conace care pur și simplu au primit protecție suplimentară Astfel de obiecte includ casele lui Henry Percy la Spofforth, Leconfield și Petworth, permisiunea pentru care a fost datată octombrie CASTELUL ENGLEZ Markenfield Hall din Yorkshire, care a primit permisiunea de a fortifica la februarie ( ?), este încă cel mai clar exemplu al modului în care o clădire pur rezidențială diferă de o fortăreață militară Fortificațiile unor astfel de case nu au fost concepute pentru a rezista unui asediu îndelungat Ele au fost concepute pentru a izola proprietarii de lumea exterioară și a-i proteja de atacul tâlharilor la întâmplare Chiar și în secolul al XVI-lea, clădirile rezidențiale precum Compton Winiats din Warwick sau Tollshant Major din Essex erau înconjurate de un șanț, sau cel puțin de un zid Totuși, alături de aceste case fortificate, care aveau doar fortificații minore, trebuie menționate exemple când, după lucrări precum, de exemplu, construcția de creneluri, s-au transformat într-adevăr în castele Dunstanburgh, pe care Thomas Lancaster a primit permisiunea de a-l fortifica în , este o fortăreață militară în sensul deplin al cuvântului Principalul și singurul motiv pentru necesitatea de a-l consolida a fost locația sa vulnerabilă pe coasta Northumberland Castelele de coastă trebuiau bine apărate, așa că atât în timpul războiului împotriva Franței, cât și mai târziu, fortificarea castelelor precum Dover a fost principala precauție împotriva unei posibile invazii Dunstanburgh avea multe în comun cu casele fortificate obișnuite din Northumberland Curtea sa exterioară vastă este un spațiu închis foarte mare, ocupând cea mai mare parte a promontoriului pe care a fost construit acest castel În același timp, castelul în sine are o curte foarte mică și destul de întunecată Castelul era separat de restul teritoriului printr-un zid cu turnuri dreptunghiulare la capete În zidul dintre cele două turnuri a fost ridicat un mare turn de poartă, care trebuia să reziste atacului inamicului De aici se putea intra într-o curte mică La etajele superioare ale turnului, găsiți A se vedea documentul datat mai , prin care îl încredințează pe Ducele Humphrey de Gloucester să examineze și să repare daunele de la Castelul Dover A HAMILTON THOMPSON erau locuințe Dar oricât de puternic era turnul porții cu două turnuri rotunde flancate pe laterale, faptul că se putea intra direct în curte din el era o sursă de pericol Într-o perioadă ulterioară, curtea a fost împrejmuită cu un zid suplimentar, în care a fost construită o poartă nu departe de turnul porții Astfel, turnul porții s-a transformat într-un fel de donjon Astfel, s-a realizat aceeași lucrare ca la Castelul Richmond la sfârșitul secolului al XII-lea, cu excepția faptului că turnul porții nu a fost reconstruit și nu a fost înlocuit cu o structură nouă, mai puternică Exact același lucru s-a întâmplat la Castelul Lanstephan din Carmarthenshire Acest castel, unul dintre cele mai puternice din Țara Galilor, se află pe un deal abrupt, aproape izolat, la confluența râului Towy cu golful Bristol Un zid transversal împarte terenul castelului în curți exterioare și interioare; în timp ce acesta din urmă ocupă o parte mai înaltă a dealului Clădirile principale erau amplasate în curtea exterioară, iar cel mai impresionant dintre ele a fost turnul mare al porții, situat pe versantul dealului îndreptat spre coastă Din marginea râului, turnul era acoperit de o margine rotunjită a zidului cetății, precum și de un alt turn mare în colțul de est al gardului Turnul porții avea forma unui trapez Porțile și turnurile de flancare rotunde se îndreptau spre fața unui posibil atac, iar două turnuri mai mici flancau colțurile interioare Pentru proprietarii castelului, ar fi extrem de nedorit, atât din punct de vedere militar, cât și pur cotidian, ca inamicul să-și concentreze toată puterea atacului său împotriva clădirii principale din castel, care era turnul porții Prin urmare, aproape imediat după ce a fost construit turnul, intrarea prin acesta a fost blocată, iar în apropiere au apărut porți noi, în zidul cetății Drumul către curtea superioară a Castelului Lanstephan a fost blocat de un mic turn de poartă pătrată construit pe una dintre marginile zidului care desparte teritoriul castelului Astfel, în castelele Dunstenburg și Lanstephan, unde sistemul de apărare nu corespundea schemei concentrice CASTELUL ENGLEZ Eu, apărarea s-a bazat pe cetatea zidului cu turnuri de flancare, turnuri de poartă, nu mai prejos decât omologii lor din castelele Caerphilly și Harlech, situate pe linia defensivă exterioară și fiind, parcă, o întoarcere la vremuri a donjonilor Constructorii castelului nu au abandonat complet ideea că turnul principal al castelului ar putea fi folosit ca ultim refugiu pentru partea de apărare După ce Castelul Enik a fost achiziționat de familia Percy la începutul secolului al XIV-lea și, în ciuda faptului că proprietarii săi au avut posibilitatea de a construi o clădire rezidențială mare într-una dintre curțile sale, au preferat să construiască spații rezidențiale sub forma mai multor turnuri și clădiri adiacente acestora într-o curte interioară mică pe un deal între două curți ale castelului Din întreaga clădire de la începutul secolului al XIV-lea au supraviețuit turnul porții cu turnurile sale octogonale de flancare, ruinele unor clădiri auxiliare și o curioasă nișă de fântână în formă de trei arcade (fig la p ) Există însă și lucrări intercalate din secolul al XII-lea, din care este clar că membrii clanului Percy și-au construit casa pe unde treceau odată contururile limitelor vechiului castel Așadar, clădirea rezidențială din Enik este de fapt un donjon de o formă neobișnuită, și anume o clădire mare cu turnuri flancate, construită pe un deal, care anterior a fost nivelată cu grijă pentru a obține mai mult spațiu pentru construirea unei case și a curții acesteia (fig la p ) Un turn puternic, dovada că ideea de donjonuri nu era încă complet abandonată, a fost descoperit într-un altul Trebuie amintit că turnul porții al castelului Kidwelly, care se afla la doar câțiva kilometri de Lanstephan, cu sistemul său de apărare cvasi-concentric, se afla și el pe linia defensivă exterioară La noiembrie , episcopul Beck i-a acordat lui Henry Percy dreptul la castel și la oraș După cum am menționat mai sus, vechiul castel poate fi fost doar un șir de clădiri adiacente zidului unei fortificații mari de tip shell-kip A HAMILTON THOMPSON Castelul Enik Partea superioară a puțului mare castel din secolul al XIV-lea în nordul țării Vorbim despre Castelul Raby, deținut de familia Neville, unde, printre altele, este izbitoare prezența unui număr semnificativ de clădiri de locuit (fig la p ) La fel ca Enik, Castelul Rabi este locuit până astăzi, dar spre deosebire de primul, care a fost transformat într-o moșie confortabilă ca urmare a unor schimbări radicale, aceste lucrări nu au fost realizate într-o cantitate atât de importantă în Castelul Rabi Castelul are un turn exterior de poartă, care se află în apropierea colțului de nord al castelului, care are o formă aproape dreptunghiulară în plan Castelul este înconjurat de un șanț în jurul perimetrului Clădirile sunt situate aproape una de alta, în curtea principală, în care se intră prin turnul porții cu o arcadă lungă în spate, care duce în partea de vest a clădirilor De În , episcopul de Durham Hatfield ia acordat lui John Neville permisiunea de a fortifica Castelul Raby Castelul Rabie din comitatul Durham Planul de teritoriu A HAMILTON THOMPSON pe ambele părți ale zidului vestic sunt două turnuri masive dreptunghiulare Turnul lui Clifford la nord este aproape adiacent colțului de vest al zidului Acesta acoperă colțul de nord al castelului chiar vizavi de intrare Al doilea turn, cunoscut sub numele de Turnul lui Bulmer, iese în formă de pentagon dincolo de colțul sudic Acest turn este principalul, cel mai puternic turn al castelului Bucătăria este situată într-una dintre încăperile unui alt turn puternic din partea de nord a castelului, care, însă, nu iese dincolo de conturul zidului În nordul Angliei conceptul de turn principal a continuat să domine o perioadă de timp După ce Castelul Middlem a căzut în mâinile familiei Neville în secolul al XIV-lea, acesta a suferit schimbări semnificative; dar, în același timp, donjonul din secolul al XII-lea a fost păstrat ca element principal al structurii castelului Forța dreptunghiulară a Castelului Narsborough datează din secolul al XIV-lea Stătea între curțile exterioară și interioară, iar caracteristica sa cea mai importantă este că doar prin etajul al doilea al acestui turn se putea ajunge de la un teritoriu la altul Tradiția construirii turnurilor dreptunghiulare a revenit din când în când și în construcția clădirilor cunoscute sub numele de „turn de coajă” (turn-casă, turn pele) Erau elementele principale ale apărării teritoriului, care se numea peles Acest cuvânt este derivat din latinescul pilum (stâlp, suport) Turnul Castelului Bowes din secolul al XII-lea, o structură masivă care acoperea trecerea prin Stainmore La Castelul Middlemham, unde planul anexei este aproape unic, a existat o trecere prin partea de est a etajului inferior al anexei Cu toate acestea, aceasta nu a fost singura cale de la jumătatea de nord la jumătatea de sud a terenului castelului Etajul al doilea al turnului Castelului Narsborough, unde era o cameră mare de gardă, este practic distrus astăzi S-au păstrat însă semne clare ale prezenței intrării principale la colțul de nord-est și a unei intrări interioare în zidul sudic, construită în unghi drept față de primul În peretele sudic există o scară în spirală, prin care se putea intra în curte cu porțile încuiate Desigur, acest turn nu a avut niciodată locuințe pentru locuitorii castelului Bucătăria era însă situată la primul etaj, unde trei uși duceau din curte Abordările către fiecare poartă din exterior erau o potecă care se ridica sub forma unui arc CASTELUL ENGLEZ de la Valea Edenului până la Valea Tees, este unul dintre primele exemple de astfel de structură Poate că în fața turnului era un teritoriu împrejmuit cu o palisadă sau un barmkin Până în secolul al XIV-lea se află structurile mari „turn de coajă” din Belea (vezi incl ) și castelele Chipchase, precum și casa mare fortificată de la East Gilling, ale cărei proporții amintesc de donjonurile dreptunghiulare ridicate cu o sută cincizeci de ani în urmă Beley, cu ferestrele sale duble caracteristice la etajul doi și bartizanele mari care ies din colțuri, este poate cea mai frumoasă clădire de acest gen din nordul Angliei „Turnul peel” obișnuit este mai degrabă o perioadă ulterioară, iar majoritatea exemplelor supraviețuitoare ale acestor clădiri din Northumberland datează din secolul al XV-lea și uneori din secolul al XVI-lea Binecunoscute sunt Holton Towers de lângă Castelul Eidon și un mic turn în colțul curții bisericii din Corbridge Dar unul dintre cele mai impresionante exemple ale acestui tip de clădire este turnul alungit de pe moșia arhiepiscopului de York din Hexham De obicei, astfel de turnuri aveau trei etaje Etajul inferior, unde se afla intrarea, era boltit, ceea ce s-a făcut, în special, pentru a evita incendiile Această cameră putea fi folosită ca grajd, dar mai des era folosită ca cămară Ușa era din lemn, dar partea ei exterioară era protejată de o structură grea din fier Spațiul principal de locuit era etajul al doilea, a cărui intrare se realiza printr-o scară în perete Dormitorul era situat la etajul trei Parapetul crenelat al turnului era de obicei echipat cu niște portiere cu balamale De obicei, astfel de turnuri aveau și latrine, dar aceste case cu greu puteau fi numite confortabile pentru locuit Aveau toate neajunsurile donjonurilor construite în secolul al XII-lea, cu posibila excepție a lipsei de spațiu Astfel de structuri au fost găsite nu numai în Northumberland, ci și Turnul Castelului Belea măsoară aproximativ pe , metri Dimensiunile turnului Castelului Narsborough, datând din aceeași perioadă, sunt de , pe , metri, în timp ce dimensiunile Turnului Gilling sunt de pe de metri A HAMILTON THOMPSON în toate județele din nord, precum și în sudul Scoției Iar în județul Derby, cu terenul său deluros, clădirile de tip „turn peel” erau în general un tip de fortificație preferat Peak Castle Tower, construit în secolul al XII-lea, este unul dintre exemplele în care „turnul peel” are toate trăsăturile caracteristice unui donjon În același timp, Haddon Hall a fost construită treptat peste ceea ce era puțin mai mult decât un Peel Tower în colțul curții În continuare, ar trebui să ne oprim pe scurt asupra fortificațiilor caracteristice bisericilor În Anglia, singurul monument important supraviețuitor al arhitecturii bisericești cu astfel de caracteristici este biserica mănăstirii Ewenni din Glamorgan, cu turnul său principal în vârf cu un crenel și un transept În același timp, astfel de structuri erau destul de comune în sudul și centrul Franței: Catedrala Albi (Tarn), bisericile din Roy (departamentul Puy-de-Dome) sau Le Sainte-Marie-sur-la-Mer (departamentul Bouches) du Rhone) Niciuna dintre mănăstirile Angliei nu avea un donjon pe teritoriul său, precum mănăstirea franceză Montmajour de lângă Arles Cu toate acestea, în teritoriile în care se desfășurau în mod constant ostilitățile, au existat mai multe biserici a căror arhitectură, dacă nu subordonată complet scopurilor militare, atunci cel puțin aspectele de apărare s-au luat în considerare la construirea lor Masivul unor turnuri din secolul al XII-lea, cum ar fi Melsonby din nordul Yorkshire, se poate datora ideii de a le transforma în fortături defensive în cazul unui atac de la granița cu Scoția În secolele al XIV-lea și al XV-lea, când Scoția era considerată un vechi dușman al Angliei, obiceiul de a În documentele de pe vremea regelui Richard al II-lea se regăsește termenul „curtea de coajă”, care era folosit în raport cu curtea exterioară a castelului Prado Documentul face referire la permisiunea contelui Angus Gilbert de Umfraville de a folosi renta pentru a majora salariul preotului „de la Biserica Sf Maria din curtea Peel a Castelului Prado” CASTELUL ENGLEZ consolidarea clădirilor bisericii Unele turnuri de biserică, altfel simple, precum Bolton-on-Swale și Danby Wisk în nordul Yorkshire-ului, au fost în mod necesar construite cu camerele lor inferioare boltite, poate pentru a evita amenințarea incendiilor Poarta către turnul bisericii din Bedale era protejată de un grătar de ridicare La etajul doi al acestui turn se afla un șemineu, precum și o toaletă În biserica din Spennithorne, crenelurile turnului poartă semne clare de arhitectură militară; partea superioară a turnului este încoronată cu figuri de „apărători” În regiunile de frontieră nu era neobișnuit să găsești un turn al cărui parter avea un tavan boltit, ca la Wickham din County Durham, unde biserica a fost construită pe un deal înalt, la confluența râurilor Tyne și Derwent În Țara Galilor de Sud se obișnuia să se construiască turnuri masive fără contraforturi pe fundații înclinate În Pembrokeshire, turnurile mai subțiri erau preferate cu contraforturi care se înclinau treptat spre exterior Etajul inferior era neapărat boltit; în multe cazuri întreaga biserică, sau măcar naosul, era acoperită cu boltă de butoaie Nu a rezultat neapărat că această formă de construcție avea un scop pur defensiv: acest lucru s-a datorat parțial lipsei lemnului și utilizării tradiționale a pietrei în construcții Dar nicăieri altundeva în Anglia nu erau atât de strâns legate arhitectura militară și spirituală Bolile în butoi din Biserica Monckton Priory și St Mary's, Pembroke sunt foarte asemănătoare cu cele din capelă și, de asemenea, în camera de dedesubt, în colțul de nord-vest al curții castelului Pembroke Bolțile din biserica de la Manorbeer semănau și cu bolțile capelei castelului și cu camera mare de la parter Dacă structura Peel Tower poate fi considerată succesorul direct al donjonului dreptunghiular în forma sa cea mai simplă, atunci poate că turnul principal dreptunghiular cu turnuri de colț a jucat un rol în dezvoltarea ulterioară În biserica, situată în Lanfihengel-kum-Du, lângă Creek-howell, până de curând, s-a păstrat o vatră la etajul doi al turnului; fumul era îndepărtat printr-una dintre turnurile de colț A HAMILTON THOMPSON castele si case fortificate, care au inceput sa fie construite peste tot in Anglia, mai ales in nordul tarii, in secolele XIV si XV Aceste castele aveau plan dreptunghiular Cel mai mare dintre acestea, cum ar fi Bolton din Wensleydale, avea o curte deschisă în centru Dar principala trăsătură distinctivă a unor astfel de structuri a fost prezența a patru turnuri la colțurile clădirii Donjonurile castelelor Colchester și Kenilworth, unde turnurile de colț sunt de dimensiuni considerabile și se înalță destul de înalt, corespundeau pe deplin acestei scheme Unele dintre castelele timpurii de acest tip, în special Haughton din partea de nord a râului Tyne, ale căror primele clădiri datează din secolul al XIII-lea, diferă puțin de fortune dreptunghiulară obișnuită Turnurile de colț din Haughton erau mici În același timp, ei atrag imediat atenția la Castelul Langley, construit la începutul secolului al XIV-lea lângă Hexham Unul dintre aceste turnuri este ocupat complet de latrine situate pe toate cele trei etaje; la bază era o groapă comună Dispunerea castelelor din nord a fost oarecum similară cu castelul sau casa fortificată construită la Acton Burnell în Shropshire de episcopul de Bath și Wells, Robert Burnell, care a servit ca cancelar sub regele Edward I Cu toate acestea, această clădire are un scop pur rezidențial Avea ferestre duble mari foarte frumoase, însăși prezența cărora excludea complet folosirea casei în scopuri militare Castelul Bolton, deținut de familia Scrope, și șeriful Hatton din familia Neville reprezintă etapa cea mai înaltă în dezvoltarea unor astfel de structuri de formă patruunghiulară Permisiunea de a fortifica Castelul Bolton a fost dată în ; se aplică aceeași permisiune pentru Sheriff Hatton Castle Amenințarea constantă a scoțienilor care invadează granițele de nord ale Angliei a avut un impact direct asupra cursului construcției militare în comitatele Northumberland și Cumberland Așadar, în , William Strickland a început construcția Castelului Penrith „pentru a întări orașul și toate teritoriile adiacente” Episcopul Burnell a construit această clădire în La iulie a acelui an, a mers să supravegheze progresul lucrării, lăsându-l pe rege, care a rămas la Castelul Conwy CASTELUL ENGLEZ Ambele castele sunt clădiri mari cu o curte centrală și ambele erau potrivite ideal pentru război Astăzi, doar ruinele castelului Sheriff Hatton au rămas, dar Bolton este perfect conservat După ce i-ai studiat planul, se poate ajunge la un gând foarte important Chiar dacă aici au fost luate toate măsurile de precauție imaginabile de natură militară și prezența ferestrelor suplimentare în pereți practic nu le-a afectat rezistența, clădirile de locuit situate în interiorul curții castelului dau impresia unui ansamblu arhitectural complet independent Nu sunt prelungiri ale zidurilor cetatii Dimpotrivă, zidurile au fost construite în jurul lor Adică locuința proprietarului nu era o clădire separată sau un grup de clădiri pe terenul castelului; aici întreg castelul a servit drept moșie proprietarilor O combinație similară de scop defensiv și destinație rezidențială este caracteristică unui alt castel din aceeași epocă, și anume Reby ( ), al cărui plan a fost discutat mai sus și care se referă la aproximativ același tip de clădiri Castelele similare în plan cu Bolton și Sheriff Hutton includ și Lumley, a cărui autorizație de construire a fost obținută în , și Chillingham, ale cărui turnuri de colț au fost construite mult mai devreme decât alte castele similare La Castelul Chillingham, lucrările realizate de constructorii medievali au fost ascunse sub modificările ulterioare făcute în secolul al XVII-lea, dar planul original al clădirii a fost păstrat În unele conace de la începutul Renașterii, se găsesc elemente de clădiri care s-au păstrat din vremurile când erau castele cu plan patruunghiular Urmele trecutului nu sunt greu de găsit în planul lui Hardwick Hall ( ); Wollaton Hall ( ) are cel mai probabil aceeași origine Casele mai mici, cum ar fi Barlborough Hall lângă Sheffield și Wootton Lodge lângă Ashbourne, sunt, de asemenea, foarte apropiate ca origine de clădiri similare, deși în Lord John Neville (d ), în direcția căruia a fost construit Raby, a fost, de asemenea, responsabil pentru fortificațiile castelului Sheriff Hatton A HAMILTON THOMPSON Castelul Warwick Turnul lui Cezar În acest caz, și mai ales în Barlborough, clădirea arată mai mult ca un turn decât este tipic pentru clădirile medievale de acest tip Poate că nu are sens să vă reamintim că toate aceste moșii renascentiste nu au fost absolut adaptate pentru apărare Fără îndoială, forma tradițională a donjonului dreptunghiular a influențat casa-turn, care este principala trăsătură distinctivă și singura clădire supraviețuitoare din Castelul Tattershall din CASTELUL ENGLEZ Lincolnshire Pentru a vorbi despre această structură mai detaliat, probabil, ar fi trebuit să fie în ultimul capitol al acestei cărți La urma urmei, aici vom vorbi despre principalele caracteristici și caracteristici ale structurilor arhitecturale construite într-o perioadă în care arhitectura militară a Evului Mediu a devenit aproape o relicvă Această perioadă de tranziție a început deja la sfârșitul secolului al XIV-lea și, așa cum se vede clar în exemplul castelelor Bolton și Raby, noile tendințe au început rapid să influențeze gândirea arhitecturală din acea vreme Pe parcursul ultimului sfert al secolului al XIV-lea și al întregului secol al XV-lea în Anglia, cu excepția părții de nord a țării, ar fi fost dificil să găsești un castel în sensul deplin al cuvântului Au început să fie construite din ce în ce mai multe reședințe private mari cu elemente de arhitectură militară Iar schimbările care au avut loc în castelele deja existente au vizat în întregime să facă viața acolo mai confortabilă în ceea ce privește facilitățile de zi cu zi Cu toate acestea, există câteva excepții izbitoare de la regula generală, care se referă în mod specific la ultima parte a secolului al XIV-lea Acestea includ două turnuri poligonale, Turnul lui Guy și Turnul lui Cezar, construite tocmai în acest moment cu sarcina de a acoperi colțurile peretelui de est al Castelului Warwick și de a oferi flancare pentru poartă și barbacană (vezi incl și fig la p ) În câteva castele, ca aici, avantajele arhitecturii militare din diferite perioade sunt de asemenea combinate armonios Conform planului său, Warwick este un castel normand, în jurul căruia a fost construit ulterior un zid de piatră Apoi, în secolul al XIV-lea, în partea de sud a curții castelului, lângă malul râului, a fost construită o frumoasă clădire de locuințe S-a păstrat un deal artificial în partea de vest a terenului castelului, dar fortificația shell-kip de pe vârful său a fost distrusă Turnul porții și barbacanul de pe meterezele estice, precum și partea mai veche a clădirii rezidențiale, au fost construite sub contele de Warwick, Thomas Beauchamp (d ) Turnurile lui Guy și Caesar au fost construite sub fiul său Thomas, care a murit în A HAMILTON THOMPSON Dar cele mai impresionante fortificații militare au fost turnurile menționate mai sus, respectiv și de metri înălțime Aceste turnuri seamănă mai mult cu creații ale unor maeștri francezi decât englezi Înălțimea lor contrastează clar cu înălțimea relativ mică a turnurilor dreptunghiulare moderne ale Castelului Raby, dintre care cel mai înalt atinge doar , metri, drept urmare apărătorii acestuia din urmă au trebuit să se bazeze pe apărare în cea mai mare parte doar pe grosimea peretilor În același timp, cel mai apropiat analog al turnurilor Castelului Warwick este Tour-Talbot construit în secolul al XV-lea în Falaise, un turn rotund înalt în colțul donjonului Turnul a fost ridicat într-o perioadă în care teritoriul de nord al Franței era ocupat de britanici Turnurile Castelului Warwick se caracterizează prin parapeți proeminente cu șiruri de portiere cu balamale, precum și prezența unei turnulețe centrale, care se ridică oarecum deasupra nivelului platformei superioare a turnului Această ultimă trăsătură era foarte caracteristică Franței, dar foarte neobișnuită în Anglia Prezența camerelor boltite la toate etajele turnurilor este, de asemenea, mai tipică pentru castelele franceze Multe dintre detaliile lor vorbesc despre influența care, începând cu donjonurile rotunde, ca în castelele lui Philippe-Augustus sau în castelul Coucy, au rămas multă vreme în Franța și care ar putea afecta construcția de instalații militare engleze în Franța , dar nu s-a reflectat aproape nicăieri pe teritoriul Angliei În timp ce castelele și-au păstrat importanța militară ca fortărețe fortificate în Franța în secolul al XV-lea și chiar și în timpul Renașterii, această importanță era încă destul de mare, valoarea militară a castelelor din Anglia era în continuă scădere Bătăliile din timpul Războiului Stacojii și Trandafirilor Albi au avut loc în cea mai mare parte în câmp deschis, iar castelele și orașele cu ziduri din acel Turnurile care dominau unele dintre turnurile castelelor Conwy și Harlech sunt situate pe laterale, nu în centru De obicei, astfel de turnulețe erau folosite pentru a amplasa posturi de observație și santinelele care puteau informa despre ceea ce se întâmplă dedesubt, sub turnuri Evident, acest lucru nu era vizibil din alte zone de pe turn CASTELUL ENGLEZ războiul practic nu s-a arătat Și dacă în perioada de tranziție Castelul Warwick a continuat să fie întărit, Castelul Kenilworth, care se afla lângă el, a împărtășit soarta multora dintre frații săi, transformându-se dintr-o fortăreață într-un palat Cel mai impresionant dintre cele mai recente castele englezești care pot fi clasificate în primul rând drept clădiri militare este Castelul Bodiam din Sussex (vezi incl ) La octombrie , Sir Edward Dalyngrid a primit permisiunea de a-și fortifica moșia Bodiam „lângă mare” și „de a construi acolo un castel pentru a proteja teritoriile învecinate de dușmanii regelui” Evident, scopul principal al eliberării unui astfel de permis a fost acela de a acoperi porturile Rye și Winchelsea de la gura râului Rother de un posibil atac din Franța În martie a anului următor, numele lui Sir Edward este menționat mai întâi printre membrii comisiei, care a primit permisiunea de a fortifica și construi un zid în jurul orașului Paradise Castelul Bodiam se află pe malul stâng al râului Rother și este situat la câțiva kilometri de orașul Raya Cocoțat pe un deal, castelul se întinde peste o vale, o fâșie lungă de peisaj mlăștinos care se întinde spre gura râului Zidurile castelului coboară abrupt până la lac, care s-a dovedit după ce albia râului a fost blocată de un baraj Teritoriul castelului, inconjurat de ziduri inalte, are o forma dreptunghiulara Fiecare colț al zidului este încoronat cu un turn rotund, iar în centrul fiecărui zid este un turn dreptunghiular Turnul mare al porții din zidul nordic are două turnuri dreptunghiulare, câte unul pe fiecare parte a porții Turnul din partea centrală a zidului de pe marginea opusă a teritoriului castelului este al doilea, mic turn de poartă al castelului Planul castelului seamănă în mod surprinzător cu castelul Villandro (Franța, departamentul Gironde) (construit în jurul anului ) și cu omologii săi englezi Nanni în Somerset ( ) și Sherbourne în Oxfordshire ( ) Clădirile de locuit sunt situate în curtea de lângă ziduri Peretele de sud avea un hol și o bucătărie De-a lungul perego-ului A HAMILTON THOMPSON tije în partea de vest a sălii, se putea merge la micul turn al porții Până acum s-a păstrat un zid cu care se alăturau despărțitoarele din bucătărie, precum și trei uși în el care duceau la bucătărie și cămară (fig la p ) Camerele de zi erau situate de-a lungul peretelui estic; în partea lor de nord se afla o capelă, la care, după obicei, se învecina cu o galerie dinspre vest, de unde se putea ajunge din camerele de la etajul doi al acestei părți a clădirii În partea de vest a terenului castelului erau încăperi pentru servitori Toate clădirile aveau mai multe latrine situate în turnuri În vârful turnului de sud-vest se afla un porumbel În ciuda faptului că clădirile rezidențiale ocupau o suprafață destul de mare, scopul militar al acestei clădiri se simte clar în Castelul Bodiam, care se exprimă nu numai în ziduri masive, a căror înălțime ( metri) este egală cu înălțimea zidurilor a Castelului Harlech, dar şi în atenţia care s-a acordat organizării apărării abordărilor către castel Poarta principală era protejată de o barbacană, situată pe o mică insulă din lac, la aproximativ metri de intrarea principală Exista și un pasaj care lega barbacanul de poarta Este posibil să fi existat un pod pe o parte a pasajului sau pe ambele părți deodată Un pod lung de aproximativ metri lega partea exterioară a barbacanei cu o insulă octogonală în mijlocul unui șanț larg Trecerea directă prin care astăzi poți ajunge pe această insulă nu are nimic de-a face cu apropierea de castelul de altădată Prima potecă era mai lungă și mai întortocheată Acesta ducea de la o platformă de pe malul vestic al șanțului de șanț la o insulă octogonală, cel mai probabil printr-un pod mobil dublu Insula în sine a fost amplasată în așa fel încât întreaga cale să fie controlată de la ziduri și turnuri de flancare Mai departe, drumul a cotit în unghi drept către poarta de nord a castelului Modul de apropiere de mica poartă sudică nu a supraviețuit până în zilele noastre Dar aici, pe fiecare parte, dinspre poarta se intind doi ziduri, traversand santul, iar pe malul sudic al santului s-a pastrat o platforma, pe unde cobora podul mobil exterior castel englezesc Castelul Bodiam Curte Câtă muncă și ce greutăți a necesitat fortificarea acestui castel, se poate observa observând că fortificațiile de pământ erau așezate în piatră, nu numai pe insula principală, ci și pe insulele mai mici care se aflau în interiorul șanțului de șanț și pe principalele căi de abordare Acest aranjament al castelului, unde era înconjurat de apa lacului, fusese deja folosit anterior la Castelul Leeds din Kent Dar acolo, o barbacană mare, care acoperea abordările către podul principal peste șanț, a fost împărțită în trei părți de șanțuri cu apă Era, de fapt, un cap de pod și nu ocupa o insulă separată între poarta și teritoriul principal al castelului, așa cum este cazul Castelului Bodiam Turnul porții din Castelul Bodiam este o clădire impunătoare: la urma urmei, constructorii de castele din vremea lui Edu- A HAMILTON THOMPSON Arda I a acordat aproape la fel de multă atenție construcției de turnuri de porți, precum constructorii de castele normande târzii au acordat construcției de turnuri de donjon Același sfert de secol, când a fost construit Castelul Bodiam și a fost finalizată construcția celor două turnuri mari ale Castelului Warwick, îi aparține construcția celor mai mari turnuri de poartă cunoscute în Anglia la Castelul Lancaster După cum știți, construcția a fost finalizată în jurul anului Scutul de deasupra porții este decorat cu stema lui Henric al V-lea, la acea vreme prințul de Wales Castelul este una dintre ultimele instalații militare ale ducatului, iar turnul său de poartă este ultima clădire construită în direcția Casei Lancaster, care include și clădiri renumite precum Dunstenburg, Tutbury și un turn mare între cele două curți ale lui Castelul Narsborough Castelul, poarta către care o protejează acest turn, este înconjurat de un zid de cetate, construit mai ales în secolul al XII-lea Castelul are, de asemenea, un turn principal și locuințe, datând în principal din secolul al XIII-lea Peste- De interes este clădirea turnului porții, ridicat în ultimii ani ai domniei regelui Edward I în Castelul Denbigh Este posibil să fi fost construit din ordinul ultimului conte de Lincoln, Henry de Lacy (d ) Intrarea arată ca un arc impresionant încadrat de două turnuri octogonale Trecând prin arcada, vizitatorul intră în holul central, tot sub formă de octogon, în spatele căruia se află o încăpere octogonală mai mică - camera de gardă Poarta interioară prin care se poate intra pe teritoriul castelului este situată pe acea parte a poligonului, care este situată într-un unghi obtuz față de intrarea exterioară Acest aspect este unic Partea superioară a turnului porții este acum aproape complet distrusă, s-au păstrat doar secțiuni separate ale zidurilor Dar deasupra arcului de intrare s-a păstrat însă o statuie, posibil fondatorul cetății Este instalat într-o nișă specială, iar locul instalării acestuia este decorat cu generozitate cu ornamente Bolta cilindrică de la parterul unuia dintre turnurile de pe zidul castelului a păstrat urme ale cercului, pe care a fost construită Se spune constant că aceste semne ar putea data din perioada antică romană De fapt, niciunul dintre localurile castelului nu poate fi mai vechi decât începutul secolului al XII-lea, când Roger de Poitou a sosit aici solemn din Penworthham, la sud de râul Ribble Cu toate acestea, castelul a fost construit în așa fel încât se află parțial în vechea cetate romană CASTELUL ENGLEZ turnul porții, care se află pe un deal abrupt și are două turnuri masive de flancare, este un pas înainte față de arhitectura mai fragilă a turnurilor de flancare ale castelului Botal și donjonul castelului Enik Cele câteva ferestre cu care se confruntă potențialul inamic sunt mici și înguste Parapeții crenelați ies puternic în față, iar între ele și perete se găsesc portiere mari cu balamale La colțurile fiecărui turn de flancare se află turnulețe, al căror interior era folosit ca armurerie În ciuda suprafeței mari ocupate, interiorul turnului porții este la fel de sumbru ca și exteriorul Sunt trei camere la ambele etaje superioare: una în partea centrală și încă una la etajele respective ale turnurilor de flancare Camerele sunt mari, cu tavan înalt Pe tavanele din lemn sunt încă urme de vopsea; dar sunt foarte întunecate și foarte slab iluminate Camerele de la etajul doi se varsă una în alta, în timp ce camerele de la etajul al treilea se intră dintr-un coridor exterior care trece între ele și peretele interior de vest al turnului porții Camerele de gardă de la etajul inferior pot fi accesate în mod obișnuit prin ușile de la poarta interioară Există o scară în spirală în colțul de sud-vest al clădirii În jurul anului , arhitectura Castelului Warkworth a suferit o altă schimbare importantă, în care dorința de a ajunge la un compromis între sarcinile militare și confortul casnic se simte clar La fel ca planul pentru Castelul Warwick, planul pentru Castelul Warkworth a rămas un plan mote și bailey S-a spus deja mai sus despre construcția zidurilor de piatră în jurul curții castelului, precum și construcția unui complex mare de spații rezidențiale în apropierea zidurilor cetății de vest și de sud Este posibil ca fortificația shell-kip să fi apărut pe vârful dealului odată cu construirea zidului de piatră, deoarece piatra de piatră a fundației clădirii de locuit care a ajuns până la noi, ridicată aici, arată mult mai aspră decât pietrele atent montate ale casei în sine Această clădire, în cel mai neașteptat mod cu A HAMILTON THOMPSON combinând caracteristicile atât ale unui donjon, cât și ale unei clădiri rezidențiale (vezi inclusiv), a fost construit cel mai probabil sub primul conte de Northumberland, care a murit în Clădirea este de formă pătrată cu colțuri rotunjite; cu toate acestea, un semioctogon pronunțat se extinde din centrul fiecăruia dintre pereți, transformând planul parterului într-o cruce grecească cu laturi scurte și un bloc central mare Casa are patru etaje La primul etaj se află rezervoare de apă și o încăpere acoperită cu o arcadă falsă, unde, fără îndoială, se afla închisoarea Această cameră este ca două picături de apă asemănătoare cu o cameră boltită similară din turnul porții interioare a Castelului Enik La subsol nu există nicio scară: intrarea se făcea prin trape în podeaua etajului superior La acest etaj se afla mai multe camere intunecate cu tavan boltit, dintre care una a gazduit o crama O scară separată ducea la pivniță, care se ridica la platforma holului principal de la etajul de deasupra Ultimele două etaje sunt destul de plăcute, bine luminate O fântână de lumină în centrul clădirii a luminat pasajul interior dintre holul mare și bucătărie Scara principală era amplasată în semioctogonul sudic, iar ușa principală era amplasată în peretele vestic al acestui poligon la etajul doi Din coridorul de la etajul trei, unde se terminau scările, se putea merge mai departe prin două uși Ușa din dreapta duce la o sală mare, care ocupă colțul de sud-est al părții centrale a clădirii și are două etaje Ușa din stânga duce la camerele și bucătăriile servitorilor, situate în aripa de vest a etajul trei și având ieșiri separate către hol și capelă O bucătărie mare ocupă colțul de nord-vest al blocului central al clădirii Ca și holul, ocupă simultan două etaje în înălțime Semi-octogonul nordic și colțul de nord-est alăturat al blocului principal al clădirii Delhi Această dată este sugerată de Bates Un alt om de știință, C Hartshorne, sugerează că construcția a fost finalizată mai târziu, în jurul anilor - Cu toate acestea, ipoteza Bates pare a fi mai consistentă, deși nici una, nici alta nu au dovezi directe CASTELUL ENGLEZ a urcat două etaje Camera inferioară din semi-octogon poate să fi fost camera privată a proprietarului casei Comunica cu camera inferioară a blocului central, care poate fi servit ca cameră comună pentru apropiații proprietarului În mod similar, la etajul superior se aflau camerele femeilor și apartamentele private ale contesei de Northumberland Între camere de zi și hol, în centrul aripii de est a blocului principal al clădirii și semioctogonul adiacent, se afla o capelă Altarul era situat într-un semioctogon și avea două etaje înălțime Cu toate acestea, partea de vest a capelei era cu două etaje: la nivelul superior era o galerie, în care se deschidea ușa dinspre căminul femeilor Din colțul de sud-est al acestei galerii, printr-o altă ușă, se putea intra într-un pasaj îngust în interiorul părții inferioare a peretelui estic al sălii Poate că acest coridor era folosit de menestreli sau femeile de acasă când voiau să se uite la festivitățile din camerele de dedesubt În peretele de sub acest pasaj se află o sacristie lungă sau o cameră a preotului, a cărei ușă se afla în peretele de sud al capelei Podeaua sa era mai înaltă decât podeaua capelei, fiind nevoie de spațiu pentru a construi o scară care să coboare în pivniță Etajul inferior al capelei avea acces la jumătatea masculină a clădirii Pe lângă încăperile deja menționate, în colțul de sud-vest al blocului principal al clădirii și semioctogonul vestic mai existau încăperi la etajul al patrulea, conectate tot cu galeria capelei Suprafața totală a clădirii nu este foarte mare, dar originalitatea locației spațiilor este izbitoare, ceea ce a necesitat o abordare competentă și artă, care, probabil, sunt demonstrate aici ca nicăieri în alte clădiri rezidențiale din Mijlociu Vârste În timp ce partea inferioară a zidurilor casei fortificate de la Warkworth este foarte puternică și de o grosime considerabilă, etajele superioare sunt iluminate prin ferestre mari sculptate și ferestre înalte ale sălii mari de formă alungită, precum și ferestrele corului lui capela, care contrazice complet ideea că clădirea ar putea fi folosită în A HAMILTON THOMPSON scopuri specifice Este un fapt curios că, în ciuda muncii mari care, fără îndoială, s-au implicat în construcția acestei case-turn, perioada în care a fost folosită ca locuință a fost foarte scurtă Numeroșii proprietari ai Castelului Warkworth nu ar fi niciodată mulțumiți de ideea că ar trebui să se mulțumească cu o singură reședință toată viața Există dovezi că atunci când ducele Ioan de Bedford a fost trimis de tatăl său, regele Henric al IV-lea, pentru a pacifica nordul țării după revolta din Northumberland, el a ales turnul porții de la Castelul Warkworth drept reședință Ulterior, în secolul al XV-lea, vechea clădire din curte, despre care era menționată mai sus, a fost restaurată și reconstruită: în partea de nord-est a sălii a fost ridicat un turn de prelungire, iar în colțul de sud-est a apărut o turelă cu o scară în interior Clădirea de locuințe ridicată în castel în jurul anului a fost reconstruită De fapt, a devenit un conac impunător După aceea, casa de pe deal a fost practic abandonată Ar fi dificil de dat un exemplu mai ilustrativ, când considerațiile de confort și confort au întâietate față de cerințele apărării Într-o oarecare măsură, această tendință a afectat toate cetățile construite la sfârșitul secolelor XIV-XV Cel puțin în Castelul Warwick, s-a acordat o atenție egală problemelor de confort casnic și considerentelor de apărare Clădirea rezidențială de la Castelul Ludlow a devenit treptat mai mare, mai măreț și mai frumoasă, dar nu s-a făcut nimic pentru a o face mai inexpugnabilă Chiar și la Bolton, un castel puternic și bine fortificat, în pereții exteriori au apărut un număr mare de ferestre, oferind o bună iluminare Proprietarii castelelor Bodiam și Raglan (vezi incl ) au decis să se bazeze pe grosimea șanțurilor și au amenajat, de asemenea, un număr mare de ferestre în pereții exteriori Dar, cu toate acestea, în toate cazurile de mai sus, chiar și în Castelul Raglan, clădirea rezidențială era încă considerată doar o casă în interiorul castelului Când au planificat casa-turn de la Castelul Warkworth, constructorii săi au încercat să ia în considerare în egală măsură atât cerințele militare, cât și nevoile de zi cu zi ale locuitorilor săi Nici CASTELUL ENGLEZ unul dintre aceste două principii nu a prevalat: clădirea s-a dovedit a fi la fel de adaptată atât pentru a servi ca locuință, cât și pentru a fi un bastion de apărare Cu toate acestea, atunci când au reconstruit sala din Castelul Warkworth, constructorii au fost preocupați doar de ideea creării unei structuri arhitecturale magnifice, renunțând complet la toate gândurile despre valoarea acestei clădiri ca unul dintre nodurile defensive din interiorul zidurilor cetății Ideea fortificațiilor părea acum depășită, iar toată atenția era concentrată doar asupra clădirii rezidențiale Un alt pas înainte în această direcție a fost făcut la Castelul Hersmonsu (vezi incl ), unde clădirea mare din cărămidă seamănă cu un castel doar în aparență și are prea puțin de-a face cu el în realitate Pe exemplul Castelului Cary din Pembroke, la o examinare mai atentă, se pot distinge trei etape în dezvoltarea construcției rezidențiale în raport cu arhitectura militară Pe latura de est a curții se află clădiri de locuit timpurii, încăperi foarte înghesuite și sumbre, ale căror ferestre, oriunde s-ar afla, chiar și în capelă (fig la p ), lasă prea puțină lumină În partea de vest a curții se află o sală construită în secolul al XV-lea din ordinul lui Rhys ap Thomas Clădirea are un turn de prelungire impresionant, o scară la intrare și un hol mare, bine luminat În nordul teritoriului există clădiri construite deja în secolul al XVI-lea la direcția lui Sir John Perrault Camerele din partea de est aparțin clădirilor care se aflau pe teritoriul castelului Sala de Vest este o clădire care se află încă în apropierea meterezelor timpurii, în ciuda faptului că a fost construită fără a ține cont de factorii pur defensivi Și în nordul teritoriului, o secțiune a zidului a fost complet distrusă Aici au fost construite mai multe blocuri de locuit cu nenumarate ferestre cu montanti, amplasate pe toata inaltimea cladirilor de sus in jos Se pare că aceste structuri arhitecturale țipă că epoca castelelor s-a terminat, că au cedat în sfârșit locul clădirilor rezidențiale A HAMILTON THOMPSON Capitolul TRANZIȚIE: O CASĂ FORTIFICATĂ Deci, mai sus au fost menționate acele schimbări care au afectat castelul englez în secolele XIV-XV Viața unui războinic feudal, care a trăit în cetatea sa, s-a transformat treptat în viața unui domn englez, a cărui casă a fost construită fără nicio precauție militară Acum este necesar să ne oprim separat asupra unor astfel de clădiri rezidențiale care erau tipice pentru castelele engleze din Evul Mediu târziu, precum și asupra clădirilor care, deși au păstrat numele și unele semne ale castelului, de la bun început au fost concepute în primul rând ca Cladiri rezidentiale În timpul construcției unor astfel de case, au fost respectate principiile construcției rezidențiale, așa cum am menționat deja mai sus Miezul complexului de clădiri și centrul vieții locuitorilor săi era încă sala Alături de el, despărțite prin pereți despărțitori, se aflau încă bucătăria și cămarele pentru mâncare și băuturi Iar partea cu două etaje cu dormitoare era la celălalt capăt al holului, în spatele platformei Cu toate acestea, cu cât casele au devenit mai confortabile și mai frumoase, cu atât mai multe camere și mai multe oportunități de intimitate au început să se străduiască să aibă proprietarii săi Sala de la Castelul Ludlow (fig la p ) a fost reconstruită la începutul secolului al XIV-lea La etajul doi, pe ambele părți ale holului principal, se aflau camere de zi În secolul al XV-lea, clădirilor rezidențiale au fost adăugate clădiri noi, drept urmare numărul camerelor private din casă, care la acel moment era deja de dimensiuni considerabile, a crescut semnificativ În Castelul Manorbeer (fig la p ), în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, clădirea de locuit a fost mărită, iar numărul camerelor din acesta a crescut corespunzător Clădirea rezidențială din curtea Castelului Conwy, sala și camerele adiacente de la Castelul Caerphilly au fost planificate într-o manieră mai liberă decât cerințele pentru castelele din secolele al XI-lea și al XII-lea Cu toate acestea, cerințe pur militare CASTELUL ENGLEZ prezentate castelelor pe vremea regelui Edward, a încetinit oarecum procesul de amplasare gratuită a clădirilor rezidențiale pe teritoriul lor Până la jumătatea secolului al XIV-lea, amenajarea clădirilor de locuit din castel nu a atins nivelul în care au fost construite de dragul lor, fără a ține cont de faptul că făceau parte din ansamblul arhitectural din afara zidurilor cetății Procesul de dezvoltare a unei clădiri rezidențiale pe teritoriul castelului poate fi urmărit pe exemplul Castelului Porchester S-a decis repararea structurilor defensive exterioare, a donjonului construit în secolul al XII-lea, a zidului curții, a barbacanului din secolul al XIV-lea Această decizie a fost luată, deoarece războaiele cu Franța din secolele XIV-XV au dus la faptul că unul dintre cei mai importanți factori în apărarea țării a fost protecția Portsmouth Portsmouth Această considerație a făcut necesară construcția Castelului Bodiam De asemenea, a necesitat respectarea măsurilor militare în restaurarea Castelului Porchester Cu toate acestea, barbacanul a fost ultimul dintre elementele semnificative de apărare care au fost adăugate în timpul restaurării castelului Ulterior a fost refăcută sala din secolul al XII-lea adiacentă zidului de sud În timpul restructurării, au fost efectuate o cantitate semnificativă de muncă Holul de la etajul doi era dotat cu ferestre mari ajurate, cu vedere la curte Mai târziu, în secolul al XV-lea, pe lângă despărțitor s-a realizat o extindere cu două etaje cu intrare De-a lungul laturii de vest a curții, între sala mare și donjon, a fost construită o altă sală mai mică la sfârșitul secolului al XIV-lea Turnurile de pe zidul de est au fost transformate în locuințe În plus, pe această parte a curții au fost adăugate o serie de clădiri noi (fig la p ) Aceste lucrări au fost începute la Castelul Porchester în , când comandantul Robert Bardolph a fost autorizat să angajeze zidari, dulgheri etc şi de asemenea să achiziţioneze materialele necesare pe cheltuiala regelui Toate acestea, cel mai probabil, au fost destinate construcției unei barbacane, dar sala ar fi putut fi refăcută în aceeași perioadă După cum am menționat mai sus, la baza sălii s-au păstrat fragmente destul de semnificative construite în secolul al XII-lea A HAMILTON THOMPSON Din exterior, Castelul Porchester dă impresia unei cetăți Din interiorul castelului predomină clădirile de locuit, iar doar un imens donjon (fig la p ) amintește că vorbim despre o facilitate militară În mod similar, la Castelul Restormel din Cornwall, unde singura curte este în esență circulară și înconjurată de un șanț adânc, multe clădiri rezidențiale au fost ridicate lângă fața interioară a zidului Totodată, planul castelului prevedea ca zidurile dintre clădiri să fie amplasate radial Este ușor de determinat unde se aflau holul, bucătăria și camera personală a proprietarului Capela era situată în partea de est a curții Era despărțit de sală prin camerele proprietarului și camera altarului A fost realizată sub forma unei prelungiri pătrate la perete La fel ca la castelele din Porchester, Ludlow sau Manorbeer, aici cetatea a camuflat o clădire rezidențială în sine Au existat însă și castele în care, de-a lungul timpului, importanța clădirilor rezidențiale din interior a început să umbrească toate elementele exterioare de apărare La castelul Tutbury, unde o poziție defensivă puternică s-a datorat prezenței șanțurilor de șanț, dintre care primul a fost cel mai probabil săpat cu mult înainte de Cucerirea normandă, un deal artificial a fost ordonat să fie construit de către proprietarul său normand, care a fondat castelul În secolul al XIV-lea, acolo a fost ridicat un turn de poartă (vezi incl ) Era posibil să te apropii de ea doar de-a lungul drumului care se ridica, care era controlat tot de pe zidul estic Toate aceste elemente ale castelului uimesc vizitatorii mult mai puțin decât ruinele sălii mari și clădirile adiacente acesteia Ridicarea acestor structuri fine, precum și a multor alte cetăți de pe teritoriul Ducatului de Lancaster, este adesea atribuită lui Ioan de Gaunt (primul duce de Lancaster - Per ) Poate că le aparțin Turnul poarta de piatră al castelului normand pare să fi fost construit în timpul restaurării în secolul al XIV-lea La fostele fortificații s-a adăugat pur și simplu un pasaj, începând de sub o arcadă, peste care a fost construită o barbacană Tot în timpul lucrărilor de restaurare din secolul al XIV-lea, când multe elemente ale clădirilor castelului au fost mărite, s-au prelungit și pereții interiori ai turnului porții CASTELUL ENGLEZ Castelul Carey Intrarea în sala mare pe la mijlocul secolului al XV-lea Se poate observa o asemănare izbitoare între elementele structurilor de piatră de aici și din Wingfield, construite, după cum se știe, după În general, castele, care, ca și Tutbury, au trecut în posesia Casei Lancaster, iar după aderare la tronul regelui Henric al IV-lea trecut la coroană, reprezintă cele mai bune exemple de clădiri rezidențiale mari din terenul castelului De exemplu, la Castelul Pontefract, o serie de clădiri, a căror ridicare a fost mai târziu atribuită și lui Ioan de Gaunt, au apărut pe dealul de est de pe teritoriul cetății Desene cu planuri ale castelelor Pontefract și Melbourne din județul Derby, păstrate în documentele ducatului, indică clar că castelele au fost aproape complet reconstruite și transformate în palate Dar nicăieri acest lucru nu a fost mai evident decât la Castelul Kenilworth, unde s-a ridicat un mare A HAMILTON THOMPSON Castelul Kenilworth Intrarea în hol Sala cu acuratețe absolută poate fi atribuită timpului lui Ioan de Gaunt” Răspândite pe tot nordul și o parte din partea de vest a curții, care este situată pe dealul pe care se află castelul însuși, sunt unele dintre cele mai frumoase clădiri construite la sfârșitul secolului al XIV-lea, principala dintre acestea fiind sala, probabil cea cea mai magnifică clădire rezidențială din Anglia la acea vreme, cu excepția sălii din Westminster (vezi figura de mai sus) Mai târziu, ca și Castelul Cary, Pontefract a continuat să se schimbe Pe vremea lui Henric al VIII-lea, clădirile rezidențiale, care acum au dispărut, au fost construite de-a lungul laturii de sud a curții Și sub Elisabeta, contele de Leicester a ridicat clădiri înalte în colțul de sud-vest al curții Ioan de Gaunt a fost Duce de Lancaster între - Porțile Castelului Lancaster, cunoscute sub numele de porțile lui John of Gaunt, au fost finalizate după moartea sa CASTELUL ENGLEZ Se poate compara creșterea numărului de clădiri rezidențiale de pe teritoriul Castelului Kenilworth cu un proces similar din cetatea franceză Blois, care și-a pierdut treptat semnificația militară Acolo, la început, sub Charles d'Orleans ( - ), holului i s-au adăugat câteva clădiri, situate în colţul de nord-est al curţii castelului, pe latura de vest A urmat apoi clădirea în stil gotic târziu, construită în partea de est în timpul lui Ludovic al XII-lea ( - ) În secolul al XVI-lea, sala a fost conectată la clădirile din vremea lui Charles d'Orléans cu ajutorul mai multor clădiri renascentiste construite sub Francisc I și Henric al II-lea Până atunci, castelul reușise deja să se transforme într-un palat Această transformare a fost finalizată în cele din urmă în secolul al XVII-lea ( ) cu ridicarea unei serii de clădiri înalte în stil palladian în colțul de nord-vest Sunt cele mai remarcabile obiecte din această parte a castelului Un proces similar de transformare sub regii Ludovic al XII-lea și Francisc I a trecut prin Château de Amboise Dar, în ambele cazuri de mai sus, cele mai mari schimbări se referă la vremurile în care viața și gândurile oamenilor din Franța au fost puternic influențate de Renaștere De regulă, castelul francez din secolul al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea, deși a devenit mai rafinat, și-a păstrat totuși semnificația de cetate feudală Două săli frumoase și o serie de clădiri din partea de nord a teritoriului castelului Kusi, construite sub proprietarul său Angeran VII în ultimul sfert al secolului al XIV-lea, au fost adăugate ansamblului general în așa fel încât să nu afecteze puterea apărării cetății Această perioadă include și apariția versanților în partea inferioară a zidului donjonului, care sunt un element pur militar de arhitectură În castelul Meen-sur-Evre (departamentul Cher), construit de ducele Ioan de Berry între și Este posibil ca această sală să fi fost construită la sfârșitul secolului al XIII-lea sau începutul secolului al XIV-lea Sub Charles, capela a fost reconstruită și în partea de sud a terenului castelului Acest element a fost descris mai detaliat mai sus, la p A Hamilton Thompson „Castelul englezesc” A HAMILTON THOMPSON , și castelul Pierrefonds (departamentul Oise), construit de Ducele de Orleans Louis între și , frumusețea palatului s-a îmbinat perfect cu puterea unei cetăți militare Urmărind dezvoltarea castelului până la transformarea acestuia în conac, nu trebuie uitat că casele fortificate nu au apărut când au încetat să construiască castele Multe dintre cetățile deja menționate mai sus, în special în nordul și vestul Angliei, erau mai degrabă clădiri rezidențiale decât castele Acton Burnell, Eidon, Markenfield, Houghton sau astfel de case, precum la Mortham în Yorkshire sau Yanwat în Westmorland, li s-au adăugat fortificații de tip „turn de coajă” (fie că au fost construite de la început sau adăugate la arhitectura acestor obiecte) mai târziu) depun mărturie că proprietarii lor au căutat să respecte măsurile de precauție militare, dar erau mai îngrijorați de comoditatea de a trăi Castelul este o facilitate militară, în interiorul zidurilor căreia pot exista una sau două clădiri de locuit O casă, care, dacă se dorește și este necesar, poate fi transformată într-un fel de castel, este cu totul altă chestiune Palatele episcopale precum Auckland, Cawood, Wells și Lincoln sunt exemple de moșii mari în care fortificațiile sunt păstrate doar ca măsură de precauție Cele mai bune reședințe episcopale de la St David's sunt departe de ultimele exemple remarcabile de arhitectură medievală, combinând armonios realizările artei militare cu cerințele de confort casnic, care este tipic pentru sud-vestul Țării Galilor Episcopul Henry Gower ( - ) a aplicat elemente de arhitectură castelului său Swansea și conacelor Lamphey și St David's care merită menționate separat Cele trei clădiri menționate sunt oarecum diferite unele de altele Castelul Swansea este un complex de clădiri construite special în scopuri militare În exterior, nu diferă de fostul castel care a stat pe acest site, castel englezesc Palatul Lamphy care asigura controlul complet asupra orașului Haverfordwest Casa episcopului Gower de la Lamphy este o clădire simplă a cărei principală caracteristică arhitecturală este o pivniță mare la parter Era acoperită cu o boltă ogivală, întărită inițial cu nervuri transversale, dintre care majoritatea au dispărut în timp În același timp, cu toate elementele arhitecturii sale, în primul rând ușa arcuită în formă de chilă a anexei la sala mare, vastul palat de la St Davids demonstrează un lux al decorațiunii care nu se regăsea adesea în clădirile rezidențiale ale acelei timp Holul mare situat în partea de vest a curții, holul mic și apartamentele private ale proprietarului din aripa de sud, pivnițele boltite care ocupau întreaga bază în fiecare clădire - toate acestea au aceeași amenajare ca și marele castel În plus, în ciuda faptului că cele trei clădiri menționate mai sus aveau scopuri diferite, aveau multe în comun Acestea includ, în special, parapetul proeminent A HAMILTON THOMPSON cu un număr de arcade largi de lancet Dar dacă la Swansea și Lamphy aceste parapeți sunt realizate mai degrabă primitiv (fig la p ), atunci la Sf Davids această parte a palatului a necesitat probabil multă muncă: între arcade sunt amplasate coloane grațioase Este puțin probabil ca cineva să se gândească la modul în care aceste detalii ale casei îi pot servi proprietarului în apărare În primul rând, acest element arhitectural a fost un ornament Parapetul abia iese dincolo de conturul peretelui și nu există lacune cu balamale În general, pare neobișnuit și merită o descriere separată Există o altă sală în Lamfi, construită mai târziu, la vest de clădirea anterioară Pe partea de nord se învecinează cu o capelă foarte frumoasă construită de episcopul Vaughan la începutul secolului al XVI-lea Deasupra turnului porții din Lochaden, o altă proprietate a Episcopului Sf David, datează din secolul al XV-lea Cu turnurile sale de flancare, care sunt rotunjite, are un aer mult mai marțial decât Lamphy sau St David's Următoarele sunt câteva exemple tipice care ilustrează schimbările care au avut loc în timpul transformării unei reședințe fortificate într-o mare moșie sau palat, care a fost în cele din urmă finalizată la începutul secolului al XVI-lea O divergență relativ timpurie între arhitectura rezidențială militară și cea civilă a apărut în cazul casei Stokesey (vezi incl ) Aici sala și clădirile adiacente acesteia sunt obiecte pur civile și sunt realizate foarte simplu Elementele defensive se limitează la poligonul turnului, situat la sud de clădirile de locuit În cazul ostilităților, urma să fie folosit ca fortăreață independentă Turnul este o clădire elaborată, bine luminată Principalele trei trăsături distinctive ale turnului Castelului Stokes sunt: ) poziția sa izolată față de grupul de clădiri din apropiere În turn se putea intra doar din exterior, prin ușile de la subsol și de la primul etaj; ) împărțirea feței sale, cu fața la presupusul inamic, în două mici semioctogoane; ) prezența în grosimea peretelui a unor scări care duc de la un etaj la altul Scara de la subsol la etajele I și II traversează camera de la intrare la primul CASTELUL ENGLEZ Dar în Stokes (fig la p ), turnul a apărut cel mai probabil mai târziu decât au fost construite clădiri rezidențiale, care datează din secolul al XIII-lea Adică, în acest caz, s-au luat măsuri suplimentare de apărare Cel mai izbitor exemplu de abordare inversă, când apărările au fost demontate, este Haddon Hall (vezi incl ), una dintre cele mai frumoase și bine conservate case medievale englezești În perioada timpurie a existenței sale, a fost, cel mai probabil, doar o structură „turn de coajă”, ocupând o parte din teritoriul actual cu un turn în nord-estul său, ocupând cea mai înaltă poziție, colț Capela (vezi incl ), care păstrează încă cea mai mare parte a lucrărilor de construcție din secolul al XII-lea, este posibil să fi fost situată în spatele palisadei, la fel ca și biserica parohială din satul Nether Haddon În timp, teritoriul cetății a crescut În jurul lui a fost construit un zid, iar biserica se afla în interiorul acestui teritoriu Sala în forma sa actuală a fost construită în secolul al XIV-lea Era situat între curțile superioare și inferioare* La capătul de nord al holului au fost construite pereți despărțitori, cu uși care asigură comunicarea între curți, precum și încăperi de depozitare De aici era o trecere directă spre bucătărie În capătul sudic, în spatele platformei, se afla o pivniță, deasupra căreia se aflau camerele proprietarului Ulterior, la intrarea în incinta compartimentată a fost construită o extindere cu locuințe la etajul superior Pe parcursul secolului al XV-lea podea Totuși, pentru a ajunge pe acoperiș, a fost necesar să treci prin incinta etajului doi și să urcăm o altă scară, la care se putea ajunge printr-o deschidere a ferestrei O parte a scării a fost proiectată pentru a le oferi apărătorilor castelului control complet (ca în castelele Richmond și Conisbrough) și parțial pentru a-l proteja de atac ascunzându-l în zidul turnului, care, la rândul său, a permis să fie bine iluminat Acest lucru s-a întâmplat spre sfârșitul secolului al XII-lea Autorizația relevantă prevedea că zidul nu trebuia să aibă creneluri (sine kernello) Poate că sala aparține unei perioade ceva mai vechi decât secolul al XIV-lea: judecând după ferestre, a fost construită în anii - S-au adăugat un șemineu mare și creneluri împreună cu o extindere a holului A HAMILTON THOMPSON teritoriul curții superioare s-a umplut treptat de clădiri: capelei i s-au adăugat un nou altar și o clopotniță octogonală Până la sfârșitul secolului, vechiul zid dintre capelă și camera principală era acoperit pe ambele părți de un zid exterior Astfel, s-a transformat într-un simplu despărțitor, pe care s-au sprijinit suprastructurile, construite din lemn S-au realizat ferestre largi în pereții de vest ai pivniței și ai încăperii principale Astfel, pivnița s-a transformat într-o sală de mese privată, situată în spatele holului Până la începutul secolului al XVI-lea, construcția clădirilor pe teritoriul curții a fost finalizată Pardoseala din lemn de la est de biserică a fost refăcută în piatră În cele din urmă, în timpul domniei Reginei Elisabeta, au fost efectuate lucrări suplimentare, ceea ce a însemnat trecerea finală de la o structură de tip ferăstrău la o proprietate rezidențială În partea de sud a curții superioare s-a construit o galerie lungă cu o serie de ferestre largi, cu mai multe canape, cu stâlpi și ferestre ieșind spre grădină În timp ce conacul Wingfield Manor, relativ apropiat, a fost construit aproape în întregime în același timp și reprezintă un compromis clar între război și pace, Haddon este rezultatul reconstrucției de-a lungul a patru sau cinci secole și a arătat o tendință constantă de abatere de la canoane aproape de la început început cladire militară Wingfield este poate cel mai impresionant exemplu de conac cu unele caracteristici defensive Construcția a început sub Lordul Ralph Cromwell între și Amplasarea casei era foarte avantajoasă militar Se afla pe vârful unui deal cu pante abrupte spre est, nord și vest și care dădea peste vale În același timp, lângă castel se aflau dealuri mult mai înalte, care îl despărțeau de valea râului Derwent, situată la vest Acest aranjament nu era neobișnuit pentru o cetate medievală De exemplu, existau și dealuri mult mai înalte în jurul Castelului Richmond la nord și sud-vest Cu toate acestea, în timpul desfășurării ostilităților în Evul Mediu, când armele de foc nu erau încă CASTELUL ENGLEZ Clădiri de locuit au fost ridicate de-a lungul marginilor a două curţi ale cetăţii (fig la p ) În curtea exterioară, mai mare, care era condusă de o poartă largă cu intrare laterală pe o latură, situată în partea de sud a zidului estic, se aflau clădiri de depozitare, clădiri de utilități, precum și un hambar în partea de sud a teritoriul Această curte exterioară, ca și barmkinul din casele fortificate din nordul Angliei, putea fi de folos în caz de război: aici se puteau refugia locuitorii din jur cu gospodăriile și animalele lor, care nu aveau alte mijloace de protecție Prin turnul porții din zidul de nord se putea intra în a doua curte, în care clădirile se învecinau cu toate zidurile, cu excepția celui de est De-a lungul zidului de nord era un complex magnific de clădiri, care consta dintr-un hol, o bucătărie și apartamentele principale ale proprietarilor (vezi incl ) Aceste clădiri, din păcate, nu au fost studiate cu atenția pe care o merită, dar aparțin evident a două perioade diferite: bucătăria mare și încăperile alăturate din partea de vest a complexului au fost construite mai târziu decât restul clădirilor Dispunerea clădirilor este neobișnuită și curioasă Sala este situată pe partea de est În ciuda faptului că acoperișul său și o parte semnificativă a peretelui sudic au dispărut complet, iar peretele de nord a fost desfigurat ca urmare a modificării ulterioare a sălii într-o clădire cu două etaje, cu numeroase încăperi, extinderea cu camera superioară , precum și fereastra de pe partea opusă zidului de sud, se păstrează încă perfect Acoperișul holului era a primit suficientă distribuție, inamicul cu greu putea conta pe obținerea unui mare avantaj chiar dacă reușea să ocupe înălțimile dominante aflate în depărtare În , armata Parlamentului, asediind Wingfield, a încercat să distrugă zidurile de pe terenul ceva mai înalt spre sud-est Acest lucru s-a dovedit a fi imposibil, iar arma a trebuit să fie transportată în pădurea situată la vest Lucrări suplimentare de construcție în această parte ar fi putut fi efectuate sub John Talbot, al -lea conte de Shrewsbury (d ), căruia Cromwell i-a vândut proprietatea cu puțin timp înainte de moartea sa Sala curte Sezerny Turn curte de sud hambar vechi Părțile pierdute ale clădirilor sunt indicate prin contururi neumbrite Dependinţe ulterioare ■ L* l* Conacul Wingfield Plan CASTELUL ENGLEZ ascuțit, pe frontoane erau ferestre mari Întreaga înălțime a clădirii era ocupată de o sală Nu este clar dacă șemineul era amplasat în centrul clădirii (caz în care hornul era pe acoperiș) sau în peretele sudic Anexa se învecina cu incinta închisă în partea de vest a sălii, deasupra căreia ar fi putut exista o galerie pentru menestreli La nord de despărțire era un hol de intrare de unde o scară în spirală ducea la ultimul etaj al clădirii Această cameră separa holul de bucătărie O uşă largă se deschidea pe o scară care cobora într-o grădină din spatele holului Pe această latură este o pantă, și de aceea în sală se află un subsol foarte mare și frumos (fig la p ), împărțit de-a lungul unui șir de cinci coloane Naosele astfel obtinute sunt acoperite cu bolti ale caror chilii sunt formate din patru nervuri late care se intersecteaza Brutalitatea profilului ondulat al nervurilor masive și decorul sculptat la joncțiunile acestora fac din această cameră unul dintre monumentele arhitecturale remarcabile ale vremii sale La fiecare colt al subsolului se afla o scara in spirala scurta cu trepte late; scarile din colturile de nord-est si sud-est duceau direct la estrada si camera laterala a holului Scara din colțul de sud-est al subsolului se termină la palierul din fața ferestrei Scara de sud-vest ducea în curte, în timp ce scara de nord-vest ducea într-o încăpere situată lângă trecerea din hol către bucătărie Era imposibil să intri în bucătărie și încăperile utilitare în mod obișnuit, direct prin pereți despărțitori Acest lucru a fost împiedicat de o serie de încăperi situate în unghi drept față de axa principală a sălii Cu toate acestea, erau, ca de obicei, trei uși în peretele vestic al sălii mari Cea din mijloc și cea mai mare dintre ele duceau spre coridorul central, prin care se putea ajunge la bucătărie Ușile mai mici de ambele părți ale ușii mari duceau la două camere de la parter, care, la rândul lor, erau subsolul A HAMILTON THOMPSON Conacul Wingfield Subsolul holului Întregul etaj superior, la care se ajungea printr-o scară în spirală dinspre holul situat pe marginea grădinii, era ocupat de locuința proprietarilor Era o clădire cu acoperiș înalt Camera principală era iluminată printr-o fereastră mare cu patru deschideri și traverse sculptate sub un arc circular înclinat Cu greu mai trebuie menționat încă o dată că locația camerei principale pe partea în care se afla intrarea în hol este foarte neobișnuită Cea mai apropiată paralelă cu modul în care se află această cameră poate fi găsită pe exemplul unei săli din palatul episcopal din secolul al XIII-lea din Lincoln Acolo, panta din partea de nord a holului a împiedicat construirea unei noi clădiri mari în această porțiune Pe latura de sud, terenul coboară aproape vertical, iar aici, deasupra bazei boltite, s-a ridicat o clădire cu două etaje, la etajul inferior al cărei cămară și un pasaj către camerele de bucătărie, iar la partea superioară - cel camera principală Bucătăria era amplasată într-un turn legat de restul clădirilor printr-un pod cu pasaj acoperit la etajul doi În prezent, clădirea cu două etaje adăpostește a CASTELUL ENGLEZ pella episcopului și ferestrele încăperii principale luminează acum corurile, iar trecerea peste pod către bucătărie a fost transformată în sacristie La Wingfield, camera principală era aparent situată pe partea laterală a holului în care se afla intrarea, pentru a abandona tipul de clădire care era folosit în Lincoln ca mijloc de urgență Aici au preferat să folosească partea laterală a clădirii halei unde terenul era relativ plat Totuși, pe partea sălii în care era amplasată platforma, unde nivelul solului coboară cu câțiva metri deodată, s-au păstrat rămășițele clădirilor construite la nivelul inferior Poate că aici a fost amplasată odată prima clădire a bucătăriei Amplasarea, când era ușor să intrați în subsol și scările (care se păstrează parțial) către hol, nu era atât de incomodă În plus, a făcut posibilă economisirea unor fonduri semnificative care ar fi trebuit cheltuite pentru construcția unei clădiri cu un aspect clasic al spațiilor Adică, aici constructorii au preferat să plaseze camera principală pe o bucată de teren plat, chiar dacă era situată în capătul îndepărtat al holului Prezența a patru scări de subsol a facilitat, indiferent de locația bucătăriei, livrarea alimentelor direct pe platformă sau, prin încăperi separate prin pereți despărțitori, la nivelul inferior al holului Dar, cu toate acestea, fie că era prevăzut sau nu de planul inițial al clădirii, blocul de bucătărie a apărut la vest de încăperea principală mai târziu decât celelalte încăperi, poate la câțiva ani după ce clădirile principale fuseseră deja construite Pasajul central de sub camera principală continua spre zona bucătăriei În același timp, a condus pe lângă cămări mari situate pe ambele părți Peretele său sudic de lângă una dintre cămări are două deschideri arcuite de dimensiuni destul de impresionante, care au fost folosite pentru Acest lucru poate fi observat cu ușurință privind mica curte deschisă situată în partea de nord-vest a clădirii în care se afla camera principală Este clar că bucătăria a fost construită pe peretele vestic al acestor camere, dar nu era legată în niciun fel de etajul inferior al acestei clădiri A HAMILTON THOMPSON servind băuturi Deasupra cămărilor se aflau sediul etajului superior, în timp ce camera de bucătărie cu trei vetre ocupa tot spațiul din aripa de vest a clădirii Podelele bucătăriei erau înclinate și prevăzute cu caneluri pentru scurgerea apei Drenurile din podea au fost conectate la conductele din peretele de vest Acum este greu de spus la ce au fost destinate clădirile situate pe latura de sud a curții de ambele părți ale porții Dar în partea de vest a curții se aflau clădiri importante, între bucătărie (în nord) și turnul înalt (în colțul de sud-vest) Din aceste clădiri, care erau clădiri din secolul al XV-lea, a supraviețuit foarte puțin, și anume părțile vestice și inferioare ale zidului estic cu două ferestre S-ar putea să fi existat apartamente private aici, care includeau un mic hol sau o sală de mese privată, similare cu cele găsite în castelele Conwy și Porchester, precum și în majoritatea celorlalte castele construite în secolul al XIII-lea și mai târziu În aripa de sud a acestui bloc se află o altă clădire, care are un scop militar clar Vorbim despre un turn înalt, cu patru etaje, a cărui incintă confortabilă, pe timp de pace, putea fi ușor transformată într-o fortăreață când au venit zilele războiului Această prezență a fortificațiilor defensive „condiționale”, devenite reale în cazul ostilităților, era o trăsătură caracteristică acelei epoci Principalul lucru pe care constructorii din Wingfield au încercat să-l obțină a fost confortul și o viață plăcută pentru locuitorii săi Această casă era foarte departe de perfecțiunea militară a castelelor Caerphilly sau Harlech Cu toate acestea, în castelele din Conwy, Porchester etc , este posibil să fi fost pusă la dispoziția soldaților garnizoanei o sală mare Marea Sala de la Wingfield este în principal sala mare a reședinței gazdelor, unde curtea interioară este clar separată de curtea exterioară și unde ar fi putut exista o altă sală rezervată soldaților Acest turn, ca și turnul Castelului Stokesy, nu putea fi intrat decât printr-o ușă din exterior Ușa era situată la poalele turelei cu o scară largă în spirală în interior Ușa nu avea grătar de ridicare, dar abordările către ea erau controlate printr-o ambrăzură din peretele din apropierea scărilor care se ridica în stânga platformei din fața intrării CASTELUL ENGLEZ Cel mai probabil, aici nu exista o garnizoană permanentă și nu era de așteptat ca în caz de război inamicul să recurgă la asediu și asalt În consecință, organizarea apărării, pe lângă faptul că avea cazărmi pentru soldații garnizoanei și un loc pentru refugiați în teritoriul exterior, s-a bazat pe puterea porții și pe utilizarea turnului ca ultim refugiu Clădirea pe care omul care a construit conacul de la Wingfield a ridicat-o la Tattershall în Lincolnshire între și a luat locul unei fortificații dintr-o perioadă anterioară Noua clădire era un turn de cărămidă cu patru etaje, cu semisubsol (fig la p ) La colțurile turnului erau turnulețe octogonale; în cel din colţul de sud-est se afla o scară în spirală cu care se putea urca de la etajul inferior până la acoperiş (fig la p ) Pereții sunt groși peste tot, dar la nivelul de deasupra subsolului au ferestre mari duble, câte două la fiecare etaj în peretele vestic În peretele estic au fost amplasate coșuri de șeminee situate la etajele I și II Cu toate acestea, s-au construit tuneluri în zidul din spatele lor Erau şi pasaje în peretele nordic, la nivelul etajelor al doilea şi al patrulea Aceste pasaje duceau la încăperi din turnulețe și la latrine Decorul interior, scarile si trecerile sub tavanele boltite in grosimea peretilor, vetre de piatra la etajele superioare cu şeminee decorate cu scuturi cu steme (recent au fost scoase aceste rafturi, ceea ce a deteriorat foarte mult aspectul castelului - Auth ), - toate aceste lucrări au fost făcute cu grijă, folosind materiale scumpe Dar tot interiorul turnului nu s-a păstrat, cu excepția subsolului boltit O caracteristică a acestui turn este prezența unei galerii acoperite care iese deasupra arcurilor de piatră deasupra fiecărui perete al turnului dintre turnurile de colț Gapurile montate sunt situate între marginile trepte Porțile către curțile exterioară și interioară erau duble Nu erau echipate cu bare de ridicare Fiecare dintre porți avea câte o poartă mică lângă arcul de intrare principal A fost folosit după ce porțile erau încuiate noaptea A HAMILTON THOMPSON Galeria avea ferestre dreptunghiulare O astfel de galerie este destul de comună în castelele franceze, precum la Pont Valentre din Cahors, dar este unică în Anglia În aceeași parte a Lincolnshire și cam în aceeași perioadă, turnuri precum cel construit la Tattershall nu erau neobișnuite Exemplele includ Kyme Tower din mlaștina la nord-est de Sleaford, Hussey Tower din nord-estul Bostonului și Moore Tower dintre Tattershall și Horncastle Dar niciuna dintre aceste structuri nu se poate compara cu turnul de la Tattershall ca frumusețe și dimensiune și nici nu poate demonstra aceeași combinație armonioasă de arhitectură militară și civilă Toate aceste clădiri din Lincolnshire au fost construite din cărămidă: sunt situate într-o zonă în care nu este prea multă piatră și unde producția de cărămizi era o modalitate mai convenabilă decât livrarea pietrelor de la Ancaster sau Lincoln În secolele al XV-lea și al XVI-lea, cărămida era deja un material foarte comun pentru arhitectura rezidențială în județele estice Și clădiri precum casa de la Oxburgh din Norfolk sau Rectoria din Hadley, Suffolk, cu turnurile lor de poartă, sunt exemple excelente de lucrări de la sfârșitul secolului al XV-lea Vechea Sala de la Gainsborough din Lincolnshire a fost construită în secolele al XV-lea și al XVI-lea Este construită în principal din cărămidă, cu multă lemnărie și stuc în hol și încăperi într-o aripă a clădirii În același timp, fereastra este realizată din blocuri mari de calcar gri Yorkshire Acest material a fost utilizat pe scară largă la construcția bisericilor din valea inferioară a Trentului Însă într-unul dintre colțurile teritoriului se înalță un turn realizat în întregime din cărămidă, cu niște portiere cruciforme în pereții etajului inferior și un parapet cu crenel în partea superioară Acest parapet iese dincolo de conturul peretelui și creează în exterior o impresie Marele turn de la Wingfield nu are fante cu balamale, un contrast curios cu turnul de la Tattershall castel englezesc Castelul Tattershall nie prezența lacunelor cu balamale Cu toate acestea, de fapt, ele sunt absente, iar golurile dintre proeminențe sunt realizate sub formă de arcade În timpul construcției, aici a fost respectat același principiu ca și în Wingfield sau Tattershall: este subsol Primul etaj Etajul doi Al treilea etaj Al patrulea etaj Acoperiş Castelul Tattershall Plan CASTELUL ENGLEZ despre o clădire rezidențială cu un turn puternic, care la Tattershall, ca, de exemplu, la Castelul Warkworth, a servit ea însăși drept locuință Dar dacă la Castelul Warkworth s-au încercat să îmbine armonios considerațiile de securitate și confort, chiar dacă cu o ușoară prejudecată spre apărare, în Tattershall, în ciuda prezenței unei galerii acoperite cu brete cu balamale în podea, acest echilibru este deplasat către confort Atât Tattershall, cât și Wingfield sunt considerate în primul rând clădiri rezidențiale de lux și abia apoi abordate ca fortificații Turnul din Gainsborough este pur și simplu o imitație a turnurilor cetății din trecut, care fac să le admire puterea și să se bucure de frumusețea lor aspră și, în același timp, aruncă îndoieli serioase cu privire la posibilitatea utilizării lor în practică Amplasat într-o vale retrasă din Devonshire, la câteva mile vest de Torquay, împodobitul Compton Manor poate să fi fost construit în jurul anului de un membru al familiei Gilbert Intrarea principală este situată în centrul zidului estic, sub un arc înalt de două etaje deodată Este flancat de contraforturi masive dreptunghiulare care se termină în pervazuri trepte la câțiva metri deasupra solului Dar această intrare nu duce la un coridor boltit cu grătar de ridicare și camere de gardă pe laterale: ea conduce vizitatorul direct în hol Din păcate, acea sală nu s-a păstrat, iar o parte din teritoriul pe care a fost amplasată este ocupată în prezent de o clădire modernă Dar o teșitură pentru scurgerea apei de ploaie de pe acoperișul în două versanți a supraviețuit până în zilele noastre, iar la capătul de sud se pot vedea intrările în bucătărie și cămară, precum și intrarea pe scările care duc la galeria menestrelului Curtea si cladirile de locuit sunt inconjurate de un zid dotat cu platforma Parapet prin anumite in Alte exemple de clădiri din cărămidă din Lincolnshire sunt turnul de poartă al Thornton Abbey (construit în ), discutat mai devreme, și conacul de la începutul secolului al XVI-lea de pe râul Trent deasupra Gainsborough, cunoscut sub numele de Castelul Torksey A HAMILTON THOMPSON terval are pervazuri prevazute cu portiere cu balamale Sunt amplasate în așa fel încât să fie direct deasupra ușilor și ferestrelor În acest fel, au fost acoperite punctele cele mai vulnerabile ale clădirii de locuit, precum fereastra mare de est cu patru deschideri situată în capelă, care se afla la nord de sală În jurul conacului nu era niciun șanț de șanț, dar spațiul dintre acesta și drum poate fi fost anterior o curte exterioară, din care acum au dispărut toate urmele fortificațiilor din vremuri trecute Clădirea în sine este un bun exemplu al modului în care obiectele se schimbă sub influența trecerii inexorabile a timpului O clădire rezidențială nu a fost ridicată o dată în interiorul castelului După lungi și minuțioase lucrări de fortificare, precum construirea zidurilor exterioare, ridicarea de creneluri pe acestea, s-a transformat într-o clădire fortificată, căreia i-a fost foarte posibil să i se aplice numele de „castel” Această clădire nu a ocupat deloc o poziție dominantă în zonă, dar ascunsă în vale, clădirea, ca și castelul Berry Pomeroy din apropiere, s-ar putea transforma într-un obstacol destul de important în calea tâlharilor să-și croiască drumul spre interior din portul Thor Preferința Wingfield Manor pentru confort față de apărare se găsește și în două exemple proeminente de reședințe ale familiei Percy din Yorkshire, Spofforth și Ressell Moșiile de lux au fost numite castele Dar, probabil, cel mai de succes exemplu de castel englezesc doar cu numele este casa de cărămidă de la Hersmons din Sussex Construcția acestei frumoase clădiri a început în jurul anului sub Sir Roger Fiennes Clădirea era amplasată într-un câmpie adăpostită, situată la începutul unei mici văi, ceea ce nu dădea castelului niciun avantaj militar O astfel de locație poate fi comparată cu locația unei clădiri izolate din Compton Winyatts sau cu clădirile construite pe vremea Elisabetei în zonele joase, de-a lungul malurilor râurilor În jurul clădirii se afla un șanț cu apă, care este și tipic pentru moșiile Compton CASTELUL ENGLEZ Castelul Hersmons Capelă Winyatts, Kentwell și alte case private Tudor Un turn impresionant de poartă este situat în partea centrală a zidului sudic Este o clădire dreptunghiulară cu două turnuri înalte de flancare, intrarea și încăperea de deasupra acesteia sunt sub un arc înalt, care evocă imediat asocieri cu În prezent, șanțul din jurul Hersmonsui s-a secat La Compton Winiats, este parțial umplut cu apă Șanțul din jurul clădirii elisabetane de la Kentwell este încă în stare excelentă A HAMILTON THOMPSON intrări arcuite cu balamale la Castelul Chepstow sau Tutbury Turnul porții este, fără îndoială, realizat cu respectarea tuturor canoanelor artei militare Parapetul său și parapeții turnurilor de flancare sunt echipate cu niște portiere cu balamale, intrarea în turn era blocată de un grătar de ridicare (vezi incl ) Și dacă, după apariția artileriei, zidul și-a pierdut importanța de odinioară, apărarea porții era considerată totuși un element important de apărare Nu exista o curte exterioară, ca în Wingfield, în fața clădirilor principale Castelul în sine era pur și simplu un grup de clădiri ridicate în jurul mai multor curți foarte mici Niciuna dintre aceste curți nu putea îndeplini sarcina principală a curții clasice a castelului, și anume de a servi drept loc de concentrare a soldaților de garnizoană pentru transferul în secțiunile amenințate ale liniei de apărare Sala era amplasată în locul obișnuit pentru astfel de clădiri, în prima curte laterală, vizavi de intrarea principală Majoritatea clădirilor de locuit se aflau în apropierea zidului estic, din care ieșea partea de altar a capelei sub formă de semioctogon (fig la p ) O oportunitate excelentă de a studia dezvoltarea arhitecturii castelului în Anglia oferă o comparație a Hersmons cu castelele din apropiere, Pevensey și Bodiam În Pevensey, terenurile exterioare datează din epoca romană, iar fortăreața în sine este un castel norman și bailey, cu fortificații de piatră construite mai târziu, în principal în secolul al XIII-lea Bodiam este unul dintre ultimele și cele mai perfecte exemple de arhitectură a castelului din Anglia Hersmons este o clădire rezidențială, în care totul este axat pe atingerea confortului În același timp, creatorii săi se străduiesc să adere în exterior la forma cetății unui proprietar de pământ feudal englez Următorul pas în această direcție a fost Turnurile de flancare au formă semicirculară doar în partea superioară Cele două niveluri inferioare sunt realizate sub formă de semioctogoane Turnurile rotunde, similare cu turnurile Castelului Warwick, sunt construite deasupra turnurilor CASTELUL ENGLEZ Fabricat la Cowdray lângă Midhurst Aici casa asemănătoare unui castel a fost construită în de Sir William Fitzwilliam Singurele amintiri ale cetății sunt crenelurile sălii mari și magnificul turn de extindere Dar chiar și aceste fortificații din punct de vedere militar sunt aproximativ analoge cu crenelurile unui turn de pe teritoriul unei biserici sau mănăstiri Comparația și contrastul diferitelor clădiri din Sussex ar putea fi continuate în continuare, inclusiv fortărețele timpurii din Lewes și Hastings, precum și castelul episcopal din Amberley Privind aceste clădiri și, de asemenea, la ceea ce rămâne din vechiul castel Arundel, se poate face o idee clară despre istoria ascensiunii și căderii arhitecturii castelului în Anglia, care se va dovedi a fi adevărată în raport cu oricare dintre judetele acestei tari Construcția castelului, după străpungerile energice, dar inegale ale ultimilor Plantageneți, s-au oprit complet odată cu înființarea unei puternice dinastii Tudor, când chiar și cei mai nobili supuși au putut simți adevărata putere a coroanei O singură dată, în timpul războaielor civile din secolul al XVII-lea, castelele au început din nou să joace rolul de adevărate cetăți Cele trei asedii ale Castelului Pontefract, manevrarea trupelor regale în valea Trent între castelele Newark și Beaver, precum și moșia fortificată Weaverton, apărarea castelelor Denbigh, Rockingham și Scarborough - toate aceste episoade au demonstrat că cetățile feudale nu-și pierduseră încă complet semnificația militară Chiar și case precum Basing Manor s-au dovedit capabile de o apărare lungă și încăpățânată Acestui război târzie îi datorăm cele mai multe dintre ruinele castelelor Ca urmare, multe monumente ale arhitecturii castelului au dobândit aspectul actual de ruine pitorești Castelul Amberley a fost construit de episcopul Reed de Chichester în jurul anului , aproximativ în același timp cu Castelul Bodiam Castelul ocupă un teritoriu în formă de dreptunghi, înconjurat de un zid înalt și are un turn de poartă cu două turnuri de flancare rotunde A HAMILTON THOMPSON Pentru a încheia această excursie în istoria arhitecturii militare, poate fi util să ne referim la unele dintre statisticile culese în timpul domniei regelui Henric al VIII-lea cu privire la starea unora dintre cele mai faimoase castele engleze într-o perioadă în care ideile din Mijlociu Epocile au fost înlocuite cu altele noi Desenele color ale castelelor, care au fost deja menționate mai sus în legătură cu documentele Ducatului de Lancaster, datează probabil de la începutul domniei reginei Elisabeta Pentru mulți, ele pot părea fantezia unui artist Dar acuratețea descrierilor scrise ale castelelor nu este pusă la îndoială, cu excepția faptului că unele dintre dimensiunile lor sunt date incorect Din toate aceste documente rezultă clar că castelele ca obiecte militare sunt învechite, că nu numai fortificațiile lor, ci și clădirile rezidențiale au căzut în decădere în noi vremuri de pace Un raport despre Castelul Carlisle, datat septembrie , vorbește elocvent despre atitudinea nepăsătoare față de îndatoririle sale din partea comandantului castelului, Lord Dacre Porțile de lemn ale turnului porții din curtea exterioară au putrezit, fâșiile de plumb ale acoperișului au fost furate, probabil în scopul vânzării; astfel, apa curgea prin acoperișul din bușteni în jos în camere, până la subsol, care găzduia la acea vreme închisoarea județeană Turnul porții din curte era într-o stare puțin mai bună Dar aici porțile erau de fier și, prin urmare, puteau rezista mai bine la elementele vremii Clădirile de locuit din partea de est a curții au fost acoperite cu plăci de piatră Acoperișul camerei principale se prăbușise, iar galeria de trecere dintre aceasta și hol era complet distrusă Capela și camera alăturată și-au pierdut parțial acoperișul, vatra din ea a fost distrusă, iar camera de dedesubt era o ruină Sala în sine „este pe cale să se prăbușească”; cladirile bucatariei si cateva camere de utilitate au fost distruse, iar brutaria si camara erau gata sa se prabuseasca Prin acoperiș, ploaia de cămară a căzut în pivniță, care se afla sub ea Turnul principal era într-o stare groaznică, deoarece după dispariția plumbului de pe acoperiș, apa a căzut pe toate trei CASTELUL ENGLEZ podele care erau gata să se prăbușească Castelul avea artilerie, dar „a însemnat puțin și a costat puțin” Artileria castelului includea de cuverine de fier, dintre care șase aveau osii de roți de fier, sau trunions, pentru instalarea pe un cărucior; kulevrina mică de cupru de aproximativ , metri lungime; cuverine În stoc erau de tunuri, praștie de fier pentru tragerea cu pietre, archebuze și bombe (tunuri care trăgeau pe o traiectorie articulată) Muniția pentru kulevrin și archebuz a servit de gloanțe de plumb; în plus, castelul avea o anumită cantitate de bile de piatră și praf de pușcă Lista stocurilor de artilerie a fost completată de stocuri de puști, arcuri și săgeți În aceeași perioadă, castelul Sheriff Hatton din Yorkshire a fost inspectat S-a păstrat mai bine din punct de vedere al locuințelor, întrucât, din câte cunoaștem istoria sa, oamenii trăiesc acolo de la începutul secolului al XIV-lea, deși cu o scurtă pauză În castel erau trei curți: cea mai îndepărtată, care servea ca teritoriu exterior al cetății, curtea din mijloc, ca în castelul Cary, și o curte mică în fața porții interioare În curte se aflau holul, bucătăria, cămară, pivnița, brutăria, capela și locuința proprietarului Curtea exterioară conținea o fabrică de bere, o moară condusă de cai, grajduri, hambare și hambare Potrivit raportului, învelișul de plumb de pe acoperișuri era în stare proastă, iar jgheaburile și țevile aveau nevoie de reparații Dar, în același timp, acoperișurile din lemn ale clădirilor din interior erau în stare bună Zidurile și turnurile curții, a căror dispoziție era asemănătoare cu cea a Castelului Bolton, „erau înalte și puternice, dar aveau nevoie de reparații cu var și nisip” A fost nevoie de tone de fier pentru a repara poarta interioară Partea exterioară a zidului curții din mijloc a fost parțial distrusă; curtea exterioară s-a dovedit a fi „complet neapărată”: zidurile sale au fost distruse și nu erau porți În curte se aflau o fântână și bălți mici lângă peretele exterior, apa din care era folosită la coacerea pâinii și la prepararea berii Artileria castelului A HAMILTON THOMPSON s-a remarcat dintre șase șoimi de aramă pe trăsuri și douăzeci și una de archebuze, pentru care au fost pregătite șase butoaie de praf de pușcă și zece măsuri (aproximativ de lire - Per ) de ghiule și gloanțe metalice În plus, castelul avea arcuri, frânghii de rezervă pentru ei, stocuri de săgeți și două matrițe pentru turnarea gloanțelor După acuzația de trădare și execuția în a celui de-al treilea duce de Buckingham, doi funcționari regali au fost numiți pentru a întocmi un inventar detaliat al proprietăților sale confiscate („pământurile și casele”) Raportul lor era o carte de de pagini, care conținea cele mai detaliate informații referitoare, printre altele, la moșii și castele care au aparținut ducelui Conform datelor furnizate, castelul Kos din vestul Shropshire era în ruine, Castelul Huntingdon era în declin complet Doar turnul, care a fost folosit ca închisoare, a supraviețuit acolo Descrierea Castelului Okem corespunde stării sale actuale Castelul a fost „complet distrus” și era „o bucată mare de pământ în afara zidurilor exteriore” Cu toate acestea, există o sală bine conservată a unei clădiri vechi Elaboratorii inventarului au recomandat ca acesta să fie păstrat deoarece a fost folosit pentru ședințele de judecată Raportul mai menționează trei turnuri ale Castelului Newport (lângă orașul Usk din Țara Galilor), în mijlocul cărora se afla o poartă de apă prin care „chiar și navele mari puteau intra în castel” Sala și alte clădiri, în special cele din lemn, au fost distruse Dar clădirile din piatră puteau fi restaurate, deoarece unele stocuri de piatră prelucrată și pavaj au fost depozitate pe terenul castelului Ca și în castelele Carlisle, Lanson și altele, subsolul turnului porții a fost folosit ca închisoare și au fost necesare fonduri pentru a-l întreține În holul castelului Brecon, acoperișul a fost înlocuit cu unul nou, scump, cu decor ornamental Sala a fost construită ca și cum ar fi fost plasată pe partea greșită: erau ferestre în fiecare aripă a clădirii, în timp ce nu erau deloc în pereții laterali Fără îndoială, această sală a fost construită peste rămășițele unei clădiri din secolul al XII-lea, reprezentând CASTELUL ENGLEZ care este o încăpere, ale cărei bolți se sprijineau pe șirul central de coloane S-a păstrat peretele sudic al sălii cu o serie de ferestre lancetare; prin urmare, remarca autorilor inventarului poate fi pusă pe seama construirii unei perioade ulterioare, care nu a supraviețuit până în zilele noastre În curtea Castelului Kimbolton, sub străbunica Ducelui, cu aproximativ de ani înainte de evenimentele descrise, a fost construită o nouă clădire a sălii Vechiul zid în care se afla era în stare proastă, ceea ce putea duce la prăbușirea sălii Un șanț cu apă curgea în jurul curții Curtea exterioară din spatele șanțului era acoperită de iarbă, dar grajdurile și hambarele erau în stare bună Cea mai puternică fortăreață pe care ducele o deținea, mai ales semănând cu un adevărat castel, a fost Tonbridge Această clădire era un castel normand de tip „motte and bailey” Fortificația sa shell-kip este încă una dintre cele mai magnifice structuri de acest gen Turnul principal de donjon (în raport nu se menționează dacă stătea pe un deal) era acoperit cu un acoperiș de plumb, din care lipseau jumătate din plăci În toate celelalte privințe, castelul și zidurile sale erau în stare excelentă, platformele zidurilor erau echipate atât cu un parapet exterior crenelat, cât și cu un zid suplimentar în spate Turnul porții, situat în partea de nord a castelului, în sine „era o fortăreață puternică, dintre care erau puține în Anglia” Pe peretele de est se ridica un turn dreptunghiular numit Stafford's Tower, iar în colțul de sud-est, lângă râul Medway, se afla Turnul de apă octogonal Principala linie defensivă dinspre sud era râul, astfel că castelul nu avea zid pe această parte Aici a fost ridicată fundația holului și a clădirilor rezidențiale din piatră cioplită ( metri înălțime) Dar aceste lucrări nu au fost niciodată finalizate Castelele târzii includ Stafford și Maxstoke (vezi inclusiv) în Warwickshire Castelul Stafford era format dintr-un singur grup de clădiri, două turnuri pe fiecare parte și unul în mijlocul zidului sudic Sala era situată în mijloc; sub ea se afla bucătăria, comoara A HAMILTON THOMPSON tu și pivnița Pe o parte a holului era camera principală, cu o pivniță dedesubt; pe de altă parte, o încăpere specială, unde se predau vasele din bucătărie înainte de a intra în hol Fiecare dintre cele cinci turnuri consta din trei camere Fiecare cameră avea o vatră Turnurile aveau fortificatii exterioare, adica „galari scoase la iveala pe margini” Separate de hol erau clădirile capelei, turnul porții și o altă bucătărie Această curte, cel mai probabil, nu era înconjurată de un zid Castelul Maxstoke, deținut inițial de familia Clinton, a fost construit și fortificat după (așa cum se menționează într-un permis de la Regele Edward al III-lea) Sub Ducesa Anne, aceeași sub care a fost ridicată sala de la Castelul Kimbolton, castelul a fost în mare parte renovat Cetatea avea o curte exterioară, unde se aflau turnul porții, grajdurile și hambarele cu ziduri de piatră și acoperișuri din ardezie Castelul, „cum era obiceiul pe vremuri”, era înconjurat de un șanț Casa avea formă pătrată; în colţuri erau aşezate turnuri, avea o curte interioară pătrată; lângă podul de peste șanț era un turn de poartă cu o intrare boltită Sala, capela, camera principală și locuințele au fost în general păstrate în stare bună, deși nu toate clădirile au fost finalizate: unele dintre ele au necesitat lucrări de finisare Mai mult, separat se spune despre prezența șemineelor, precum și despre structura generală a clădirilor: comoditatea trecerii la capelă, sau mai degrabă, la galeria sau galeriile sale care duc acolo din diferite încăperi de la etajul doi, la capătul holului și camera principală Rittle Manor din Essex, chiar dacă este înconjurat de un șanț de șanț, cu greu poate fi clasificat ca un castel Era o clădire din lemn cu o curte dreptunghiulară Nu exista un hol mare, ci doar un living Castelul Thornbury din Gloucestershire, pe de altă parte, în ciuda faptului că a servit în cea mai mare parte drept reședință personală a ducelui, a păstrat unele elemente de arhitectură militară Nu exista șanț, dar erau curți exterioare și interioare Clădirile din curtea exterioară nu au fost finalizate CASTELUL ENGLEZ Dintre clădirile de pe părțile de vest și de nord, au fost în general puține unde constructorii au ajuns deasupra fundației Intrarea în curte era situată în partea de vest a dreptunghiului, dar în nordul și vestul teritoriului castelului au fost finalizate doar etajele inferioare ale clădirilor Aceste clădiri erau din piatră cioplită, în timp ce în curtea exterioară piatra cioplită era folosită doar în deschiderile ferestrelor și ușilor și pentru zidăria de colț Blocul de cladiri estic era format dintr-un hol si o bucatarie Ambele clădiri erau foarte vechi și simple ca aspect și aspect Dar complexul de clădiri sudic, mai nou, a fost complet terminat Aceasta a inclus clădiri maiestuoase de construcție non-standard O galerie din lemn căptușită cu piatră conducea din complexul sudic, formată dintr-un nivel superior și unul inferior Acesta traversa grădina din partea de sud a teritoriului și ducea la biserica parohială și capela familiei ducelui O trăsătură distinctivă magnifică a acestei moșii, care a devenit din ce în ce mai caracteristică pentru palatele nobilimii engleze din acea vreme, au fost parcurile luxoase la est de castel, precum și grădinile din părțile de est și de sud ale cetății Între grădina de est și Parcul Nou era o livadă, „de-a lungul multor alei din care se putea plimba liber” Iar în jurul livezii mai erau alei între copaci înalți și multe locuri pitorești unde creșteau păducelul și alunii Castelul Thornbury atinsese acest nivel de splendoare neterminată cu doar câțiva ani înainte ca inspecția menționată mai sus să aibă loc Pe poarta curții exterioare se află o inscripție care conține data „ ”, iar în partea inferioară a hornului, căptușită cu cărămizi cu model, este scris „ ” Încă puteți vedea aproape toate clădirile care au fost menționate în raport Oamenii încă locuiesc în castelele Thornbury și Maxstoke și tocmai în Thornbury s-a păstrat bine tot ceea ce au spus oficialii care au pregătit inventarul Deosebit de valoros în aceste documente este faptul că spun ceva ce s-a întâmplat în ajunul Renașterii, dat A HAMILTON THOMPSON o descriere a stării unui număr de cetăți care aparțineau aproape tuturor stilurilor de arhitectură militară, s-au dezvoltat sub influența circumstanțelor și au devenit rapid învechite La Tonbridge vedem un castel mote și bailey din perioada normandă timpurie, care avea un scop pur militar, întărit cu ziduri de piatră, un donjon și turnuri atunci când era nevoie urgentă În exemplul Castelului Carlisle, vedem o cetate cu o curte mică și un turn mare, în fața căreia se afla o curte exterioară vastă, folosită pentru nevoile garnizoanei, dar și ca loc unde, în caz de război , aveau să se refugieze locuitorii din jur cu gospodăriile și vitele lor Din păcate, nu există un singur castel construit în perioada de aur a arhitecturii militare în Anglia Cu toate acestea, pe exemplul castelului Brecon, se poate urmări tendința de creștere a importanței clădirilor rezidențiale interne pe teritoriul cetății La Sheriff Hatton avem un castel pătrat din secolul al XIV-lea, cu turnuri de colț, cu curtea sa exterioară zidită, care a dublat drept curte fermă Castelul Stafford, al cărui plan repetă în esență casa modernă situată aici, este o reședință fortificată și are multe analoge în nordul Angliei Clădirea rezidențială, înconjurată de un șanț, care este Maxstoke, păstrează același aspect de curte pătrată și are o serie de fortificații defensive Cu toate acestea, a fost construită în primul rând ca o clădire rezidențială, iar zidurile și turnurile sale nu au înălțimea și rezistența ca omologii lor din castelele Sheriff-Hatton și Bolton Aici, ca și la Castelul Thornbury, conceptul de curte exterioară este încă păstrat Dar în Thornbury eforturile principale ale arhitecților sunt concentrate pe construirea unei moșii frumoase; aproape că au abandonat ideea unei fortărețe fortificate Zilele castelelor și orașelor cu ziduri erau numărate În fața unor metode de atac pe care constructorii de castele normande nici nu și le puteau imagina, inginerii militari au atins noi niveluri atunci când considerații CASTELUL ENGLEZ hitektury nu mai conta Arhitectura războiului, care și-a găsit mai întâi întruchiparea în fortificații de pământ, apoi s-a dezvăluit în piatră și, în cele din urmă, a atins apogeul în planul concentric de apărare a cetăților medievale, a făcut loc unei noi runde de știință, când echipamentul de fortificațiile de pământ au început să joace un rol din ce în ce mai important odată cu utilizarea terenului natural CUPRINS Cuvânt înainte Capitolul perioada timpurie și cetățile romane capitolul capitolul Capitolul Desfăşurarea războiului ofensiv şi defensiv capitolul Capitolul Capitolul Capitolul Capitolul Capitolul Plan concentric Capitolul Evul Mediu: orașe și castele fortificate Capitolul Thompson A Hamilton CASTELUL ENGLISH Arhitectura defensivă medievală Editor director L I Glebovskaya Art editor I A Ozerov Editor tehnic N N Dolzhikova corector A V Maksimenko Semnat spre publicare la Format x '/,, Hârtie de tipar Căști „Newton” Imprimare offset Conv cuptor l Uch -ed l , + albume = , Tiraj de exemplare Ordinul nr CJSC Centerpoligraph / Mozhayskoe sh , Moscova, E-MAIL: CNPOL@CNPOL RU www centrpoligraph ru Tipărit din dosarele finite ale clientului la OJSC „Prima tipografie exemplară”, filiala „TIGRAFIA ULYANOVSK” , Ulyanovsk, st Goncharova, Magazinele de marcă ale editurii Tsentrpoligraf din Moscova și Rostov-pe-Don Moscova - st Oktyabrskaya, , tel pentru intrebari: ( ) - - , departament mic angro - tel ( ) - - ; Luni-Vineri - - , Sâmbătă - - , livrare de cărți prin curier la Moscova Rostov-pe-Don - Piața Gării, / (secție angro mic), tel : ( ) - - ; Luni-Vineri - - Distribuitor oficial al editurii "ATON" Ltd St Petersburg, digul râului Fontanka, , birou -n, telefon pentru întrebări: ( ) - - , ( ) - - Vineri - - , Sâmbătă, Duminică - închis E-mail: aton@peterlink ru